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DISPOSIZIONI E COMUNICATI 
PRESIDENZA 


DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 


COMIYA10 INTERMINISTERIALE DEI iREZZI 


Provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961. Unificazione delle 
tarifie per l'energia elettrica in tutto il territorio nazionale 


Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedi- 
mento n. 941 del 29 agosto 1961, ha adottato la seguente 
decisione. 


UNIFICAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ENERGIA ELETTRICA 
IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 


Allo scopo di completare l'unificazione delle tariffe elet- 
triche, iniziata con il provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 
e proseguita con il provvedimeno n. 620 del 28 dicembre 1956, 
Î1 Comitato inierministeriale dei prezzi ha disposto quanto 
segue, 

Con decorrenza dal 1° settembre 1961, e con le norme stabi- 
lite nel successivo Capitolo IX, vengono a cessare: 

—- 1 contributi integrativi per l'energia prodotta con nuovi 
Impianti e le integrazioni dei contributi stessi stabiliti dal 
Capitolo IV del provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956; 

—- 1 rimborsi per abbattimenti tariffari stabiliti dai Capi 
of II e III del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 e Ie 
integrazioni di prezzo disposte a favore di alcune imprese elet. 
triche con il provvedimento n. 772 del 27 marzo 1959; 

—- 1 sopraprezzi posti a carico degli urenti dal provvedi. 
menti n. 275 del 18 aprile 1951 (sopraprezzo termoelettrico), 
n. 348, Capitolo II (illuminazione privata) e n. 620, Capitolo IV 
{forniture con potenza superiore a 320 LIV). 

Con decorrenza dalle bolietie e fatture emesse dal 19° setiem- 
bre 1901, e con l’applicazione del criteri siabiliti dal provvedi 
mentn del Ministero dell'industria e commercio n. 117 del 18 1u- 
glio 1947, riguardante la prevalcanza dei consumi, enirano in 
vigore per tutto il icrritorio nazionale ie disposizioni di cui ai 
successivi capitoli, relative alla disciplina dei prezzi, delle 
tariffe e delle condizioni di fornitura dell'energia elettrica, 
edi alle relative norme di applicazione, a modifica delle dispo- 
sizioni contenute nei provvedimenti n. 348, n. 354, n. 368 e 
n. 620, e in quelli in essi richiamati, 

Nelle tariffe e nei prezzi autorizzati in base al presente 
provvedimento 0 ad altri provvedimenti da esso richiamati 
sono comprese le seguenti qiote di prezzo che Te imprese 
elettriche devono versare al Fondo di compensazione per la 
umificazione. delle tariffe elettriche di cui al successivo Capi. 
tolo XK: L. 0,35 per ogni kWh ceduto per illuminazione privata 
e per usi diversi dalla illuminazione ad utenze con potenza 
fino a 30 KW e L. 0,25 per ogni kWh ceduto ad utenze con 
La ae superiore a 30 KW e ad utenze di illuminazione pub- 

lica. 

Nelle stesse tariffe e nei prezzi come sopra autorizzati sono 
compresi.gli oneri per l'allacciamento delle utenze di potenza 
non superiore a 1000 watt, situate nel centro urbano oppure, 
se fuori di questo, a non olire 300 metri da una cabina di 
trasformazione. 


CAPITOLO I 
Hluminazione pubblica 


1) Tariffe per le forniture di energia elettrica 
per usi di pubblica illuminazione 


AI fini dell'applicazione del presente provvedimento è da 
considerarsi destinata alla pubblica illuminazione l'energia 
elettrica impiegata per l'illuminazione di aree pubbliche da 
parte dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, 0 degli altri 
Enti che ad essi si sostituiscano in virtù di leggi o di regola- 
menti speciali. 

Le forniture di energia elettrica utilizzate per gli usi dì 
pubblica illuminazione sono regolate dalle seguenti tariffe: 


Corrispettivo 


mensile Prozzo 

di potenza del 

per kW kWi 

Potenza impegnata lire lire 
fino a 5BkKW. . ... 14,30 
da oltre da 10KkKW. , 12,30 
da oltre 10a 20kW. . . .., 10,50 
da oltre 20 a 100 kW... ).Î LH0 | 989 
da oltre 100 a 500 KW... .\ 9,50 
oltre 500 kW . . nti pai “} 8,70 


Le forniture di energia elettrica per pubblica illuminazione 
vengono effetiuate, di norma, con un unico punto di consegna. 
Quando sia tecnicamente necessario per la particolare confi. 
gurazione dell'abitato, può essere istituito, in corrispondenza 
delle cabine dell'impresa fornitrice, un punto di consegna per 
ogni 10 kW di potenza impegnata. In tal caso i corrispettivi 
della tariffa sono riferitì alla somma delle potenze dei singoli 
punti di consegna, purchè detti punti si trovino nell’ambite 
dello stesso perimetro urbano. Per la illuminazione pubblica 
di centri e muclei abitati, nonchè di aree pubbiiche in zone 
non abitate, il cui impianto non abbia continuità con quelli 
contigni alimentati ’dalla stessa impresa fornitrice, sj consi. 
derano, ai fini di cui sopra, tanie forniture separate quanii 
sono gli impianti alimentati separatamente. 

Quando l’impresa fornitrice sia proprietaria delle linee e 
dei sostegni dell'impianto di pubblica illuminazione €, oltre 
ad effettuare la fornitura dell'energia elettrica, assicuri la 
manùtenzione di dette parti dell'impianto, l'impresa stessa 
può richiedere all'utente, per tale prestazione, un compensa 
non superiore a L. 350 annue per ogni apparecchio illuminante, 
anche se esso comprenda più lampade. Ai fini della deterini- 
nazione del corrispettivo di manutenzione, si ticue conto de! 
numero totale di apparecchi illuminanti, anche quando ne sig 
montato più di uno per ogni sostegno. 

Betto canone non comprende la manntenzione desli appa: 
reccni piuminanti e relativi accessori {reartori, connensatori 
di rifasamento, ecc.), nè il compenso per le lampade di ricam. 
bio e per îa mano d'opera fornita per la loro sostituzione; così 
pure non comprendo compensi per oneri parrimonian sosicnuti 
dall'impresa fornitrice per la costruzione dell'impianto di pub 
blica illuminazione. 

1 corrispettivi relativi a tali cvontuali prestazioni, nonchè 
quelli risnuardanti la manutenzione di linee e sestegni di pro. 
prietà dell'utente, vengono stabiliti di accordo fra le pasti. 
Vengono assimilate alla pubblica illuminazione, ai soli 


fini tariffari, le forniture per la illuminazione dei piazzali eu 
impianti ferroviari (dello Stato o di aziende ferroviarie 
in concessione), per l'illuminazione di aree non coperte di 
porti ed aeroporti, nonchè le forniture per l'alimentazione 
dei fari costieri e dell’esterno dei recinti comprendenti depo- 
siti militari. 

2) Forniture straordinarie 

Per le forniture temporanee di energia elettrica per pub. 
blica illuminazione a carattere straordinario effetinate in occa- 
sione di Imminarie, per feste patronali ed altre pubbliche mani. 
festazioni, le imprese elettriche non possono applicare una 
tariffa superiore a L. 0,50 per watt-giorno. 

Le spese di allacciamento, sostenute dalle imprese elettriche 
in occasione delle citate forniture straordinarie, sono rimbar- 
sate al puro costo previa dimostrazione delle singole voci 
di spesa. 

3) Condizioni di fornitura 

Quando vengono applicate le tariffe di cui al punto 1) de 
vono applicarsi anche le seguenti condizioni di fornitura: 

a) il valore del fattore di potenza istantaneo, in corri. 
spondenza. del massimo carico, non deve essere inferiore a 0,9 
«e quello medio mensile nòn deve essere inferiore a 0,8. Qualora, 
per gli impianti di proprietà dell'utente, il fattore di potenzà 
medio mensile -del prelievo risulti, da apposita misura, infe- 
riore a quest’ultimo valore, al prezzo del kWh può essere 
aggiunto a parte sulla stessa fattura un addebito pari all'1% 
per ogni centesimo di valore del fattore di potenza inferiore 
a 0,8. E' comunque in facoltà della impresa fornitrice di chie. 
dere che l’utente modifichi il proprio impianto in modo da ri- 
portare ad un valore non inferiore a 0,8 il fattore di potenza 
medio mensile del prelievo. 

b) Quando non siano installati strumenti per la misura 
dell'enerzia assorbita e per il controllo della potenza prelevata, 
questi elementi vengono determinati come segue: 

— la potenza viene stabilita sommando le potenze nomi. 
nali risultanti dalle singole lampade installate, cui vanno ag- 
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giunti i prelievi di potenza attiva dovuti agli eventuali appa- 
recchi accessori (reattori, trasformatori per l'alimentazione 


di impianti in serie, ecc.). La potenza così stabilita viene au-; 
mentata del 5% per gli impianti in derivazione e del 10% per, 


g.1 impianti in serie per tener conto delle perdite di linea. Lo 


stesso criterio per la determinazione della potenza prelevata | 
sì applica, per potenze impegnate fino a 5 kW, anche nel caso; 
n cul l'energia venga misurata a contatore quando non siano 


installati strumenti per il controllo della potenza prelevata; 


— l'energia assorbita dall'utente espressa in kWh viene, 


calcolata come prodotto della potenza espressa in kW, definita 
secondo il comma precedente, per il numero di ore di accen- 
sione stabilito in contratto, 

c) Il corrispettivo mensile di potenza è dovuto per tuiti 
1 mesi dell’anno per una potenza pari a quella contrattuali. 
mente impegnata. Quando siano instaliati strumenti per la 
misura dell'energia assorbita € per il controllo della potenza 
prelevata, l’utente ha facoltà di superare la potenza contrat. 
tnalmente impegnata fino al limite massimo del 25% per le 
forniture con potenza imvegnata fino a 30 kW, del 20%, per le 
forniture con potenza fino a 500 kW, e del 10% per le forniture 
cou putenza superiore. Per i superi contenuti entro tali limiti 
viene corrisposto all'impresa fornitrice, limitatamente al inese 
in cui si sia verificato il supero, un compenso per kW pari a 
quelo previsto in tariffa per la potenza impegnata, fermo 
restando il prezzo del kWh, 

Nel caso in cui non siano installati strumenti per il con- 
trollo deîla potenza prelevata, è consentito all'utente di richie. 
dere e di impegmare una macgiore potenze per una parte del. 
l’anno, comprendente un numero intero di mesi, entro il limite 
del 25%, della potenza contrattuale annua per le forniture con 
potenza impegnata fino a 30 KW, del 20% Der le forniture con 
potenza impegnata fino a 500 kW e del 10% per le forniture 
con potenza superiore. In tal caso, alla maggiore potenza, limi- 
tatamente al periodo in cui essa viene richiesta e messa a di. 
sposizione, s1 applica il corrispettivo unitario mensile previsto 
per la potenza annualmente impegnata, fermo resiando il 
prezzo del kWh. 

E' in facoltà dell'utente di effettuare prelievi di potenza 
superiori a quelli risultanti dai limiti sopra indicati, purchè 
ne dia preavviso scritto all'impresa fornitrice almeno quindici 
giorni prima dell'inizio del maggior prelievo: in tal caso il 
corrispettivo unitario mensile per la maggior potenza prele- 
vata, e per i mesi nei quali RA richiesto detto prelievo, è 
s‘abilito nella misura del 10 % in più di quello unitario mensile 
previsto per la potenza impegnata, fermo restando il prezzo 
del kWh. 

Nel caso in cui, in corso di contratto, dovesse concordarsi 
tra le parti un aumento della potenza impegnata, i corrispet- 
{ivi tariffari dovranno essere riferiti alla nuova potenza impe. 
gnata. 

d) Le tariffe di cui al punto 1) del presente capitolo si 
riferiscono a forniture con consegna in bassa tensicne; ove la 
consegna venga effettuata in alta tensione, ai corrispettivi di 
potenza e di energia si applica la riduzione dell’8 %. 


4) Norme di applicazione 


a) Le tariffe unificate di cui al punio 1) si applicano, dalla 
data di entrata in vigore del presente provvedimento, alle for- 
n:iture di energia elettrica effettuate con contratti che preve 
dano la sola somministrazione di energia. 

Qualora dette tariffe comportino una riduzione rispetto al 
prezzo legalmente in atto, aumentato del sopraprezzo termo- 
elettrico (di cui al provvedimento n. 275), l'’impresa fornitrice 
e tenuta ad applicarle in abbattimento dalla data di entrata in 
vigore del presente provvedimento; in caso contrario, il for- 
nitore ha facoltà di applicarle con i seguenti criteri di gra- 
dualità. 

Se l'applicazione della tariffa unificata comporti, rispetto 
alla tariffa lecalmente in atto comprensiva del sopraprezzo 
termoelettrico, un aumento superiore al 20%, l'impresa forni 
trice alla data di entrata in vigore del provvedimento, può 
applicare un aumento non superiore al 20% della tariffa in 
aito aumentata, del suddetto sopraprezzo. 

Dal 1° gennaio del 1962 e dal ‘1° gennalo degli anni suc- 
CESssivi, l’impresa fornitrice può applicare aumenti nella 
stessa misura percentuale fino a raggiungere il livello della 
corrispondente tariffa unificata, 

b) Per i contratti che regolino, oltre la fornitura di energia, 
anche la mauntenzione delle linee e dei sostegni che siano di 
proprietà del fornitore, si applicano, con decorrenza dalla en- 
trata in vigore det presente provvedimento, le tariffe di cui al 
precedente punto 1) con l'aggiunta del compenso previsto per 


ogni apparecchio illuminante. Qualora ciò comporti una ridi 
zione dell'onere dell’utente, rispetto a quello derivante dal 
prezzo legalmente in atto aumentato del sopraprezzo terimo- 
elettrico, l'impresa fornitrice è tenuta ad applicare la tariffa 
unificata immediatamente; ove al contrario comporti un 
aumento dell’onere predetto, l'impresa fornitrice ha facoltà 
di applicare i nuovi corrispetivi con i criteri di gradualità 
indicati al comma precedente. 

E’ data facoltà agli utenti, che abbiano tuttora in corso 
comtratti di pubblica illuminazione, stipulati prima del 1942 e 
che comprendano la fornitura di energia € altre prestazioni 
diverse da quelle di cui al precedente capoverso, di mantenere 


|inalterati tali contratti con l’applicazione delle norme previs'e 


dal Capitolo I del provvedimento n. 620, oppure di optare 
per la nuova tariffa unificata, stipulando nuovi contratti nei 
quali dovrà essere inserita la tariffa unificata per la scla 
fornitura di energia. 

L'opzione per la tariffa unificata può essere esercitata alla 
scadenza di ogni ciclo annuale di fornitura. 

Qualora i contratti in corso, alla data di entrata in vigore 
del presente provvedimento, stipulati dopo il 19, prevedano 
un unico corrispettivo per la fornitura di energia e per altre 
prestazioni diverse da quelle di cui al primo capoverso del pre- 
sente comma 0), è data facoltà agii utenti di rivedere rali 
contratti per adeguarli alle nuove disposizioni, e per consen- 
tire la separazione del prezzo dell'energia dai compensi per 
altre prestazioni. 

Quando gli utenti, avvalendosi delle disposizioni di cui 
ai precedenti capoversi, mantengano inalterati i contratti in 
atto, è in facoltà dell'impresa fornitrice di aggiungere al 
prezzo contrattuale un importo per kWh pariì al citato sopra- 
prezzo termoelettrico. 

c) Per le forniture di energia per pubblica illuminazione 
regolate da contratti che tengano conto di particolari rapporti 
tra le parti (come cessione di diritti d'acqua per impianti 
sottesi, forniture di energia a Comuni rivieraschi ai termini 
del testo unico di leggi sulle acque ed impianti elettrici, appro- 
vato con regio decreto 11 dicembre, 1933, n. 1775), le evemiuali 
revisioni dei corrispettivi della energia fornita continuano al 
essere regolate dalle pattuizioni contratiuali e dalle disposi. 
zioni in atto. 

a) I contratti per pubblica illuminazione che siano stipu- 
lati, o per nuove forniture o per rinnovo di quelle in atto, 
successivamente al 1° settembre 1961, devono tenere distinti 
i corrispettivi per l'energia e per la manutenzione di linee a 
sostegni, che non possono essere superiori a queili stabiliti 
al punto 1), dai corrispettivi per altre prestazioni che posseno 
formare oggetto di trattativa diretta tra le parti. 


CAPITOLO II 
Illuminazione privata 


1) Tariffe per le forniture di energia elettrica 
per usi di privata illuminazione 

Le forniture di energia elettrica utilizzate per gli usi di 
privata illuminazione sono regolate dalle seguenti tarifie: 

a) Tariffa a consumo libero: 
L. 100 di quota fissa mensile per utenza, per qualsiasi 
potenza, più L. 32 per ogni kWh consumato. 

All'utenza servita nel territorio dei Comuni di Roma, 
Genova, Milano, Napoli e Torirtio, si applica la stessa quota 
fissa mensile di L, 100 più L. 26 per ogni kWh consumato. 

Le tariffe per le forniture in atto a cottimo nei confronti 
di utenza popolare con potenza non superiore a 1/8 di kW 
per usi di case di abitazione e di ambienti adibiti ad usì 
agricoli, o per illuminazione di scale, androni, cortili e can- 
tine, si derivano dalle tariffe sopra indicate in base al nu- 
mero delle ore di utilizzazione stabilito ai fini fiscali con 1 
competenti Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione. Ana. 
logo trattamento è riservato alle forniture di sola energia 
elettrica per lV’alimentazione di lampade votive. 

b) Tariffe binomie per utenza ad alta utilizzazione, che 
impegni una potenza pari o superiore a 10 kW: 


Corrispettivo 
mensile 
di potenza Prezzo 
per kW: del kWh 
Potenza impegnata lire lire 
da 10 a 80 KW. . 0.0... ++ ( 25 
Oltre 30 KW... 4 2 


All’utenza servita nel terrliorlo dei Comuni di Roma, Ge» 
nova, Milano, Napoli e Torino, anche per lo scaglione di 
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potenza da 10 ® 30 KW, si applica la tariffa stabilita per lo 
scaglione oltre 30 kW. 

c) Null'altro è dovuto dall'utente per nolo contatore, 
nolo presa, diritto di esazione ed ogni altro diritto accessorio 
a qualunque titolo riscosso fino alla data di entrata in vigore 
del presente provvedimento, in aggiunta a quanto derivante 
dalle tariffe sopra indicate. 

Sono aboliti, ove ancora esistano, i minimi di consumo 
garantiti, 


2) Forniture straordinarie 

Per le forniture temporanee di energia elettrica a carat. 
tere straordinario effettuate in occasione di fiere, spettacoli 
ambulanti e simili, le imprese elettriche non possono appli- 
care una tariffa superiore a L, 0,60 per watt-giorno. 

Le spese di allacciamento sostenute dalle imprese elet. 
triche, in occasione delle citate forniture straordinarie, sono 
rimborsate al puro costo previa dimostrazione delle singole 
voci di spesa, 


3) Condizioni di fornitura 


Le tariffe unificate di cui al presente capitolo. sono rela. 
tive a forniture in bassa tensione; ove la fornitura venga 
eseguita in alta tensione, ai corrispettivi di potenza e di 
energia si applica la riduzione dell'8 % 

Gli utenti ai quali sia applicata la tariffa a consumo 
Bibern di cul al punto 1), comma a), sono tenuti, 
31 dicembre 1962, a provvedere al rifasamento di eventuali 
applicazioni di illuminazione a fluorescenza e simili, in modo 
che il fattore di potenza del prelievo non scenda al disotto 
di 0,9. 

Quarido vengono applicate le tariffe di tipo binomio per 
alta utilizzazione di cui al punto 1), comma dI, devono anche 
applicarsi le seguenti condizioni di fornitura: 

a} Il valore del fattore di potenza istantaneo, in corri. 
sondenza dei massimo carico, e uutlio medio mensile non 

ouo èssere inferiori a 0,9, Qualora il fattore medio men. 
sile del prelievo risulti, da apposita misura, inferiore a 
quest ultimo valore, il prezzo del kWh viene aumentato del 
x1% per ogni centesimo di valore del fatiore di potenza infe- 
riore a 0,9. E' comunque in facoltà della impresa fornitrice 
di chiedere che l'utente modifichi il proprio impianto in 
modo da riportare a un valore non inferiore a 0,9 il fattore 
di potenza medio mensile del prelievo, 

B) ID corrisnaftivo mensile di potenza è dovuto per tutti 

1 mesi dell'anno per una potenza pari a quella contrattual- 
mente impegnata. . 

L'utente ha facoltà di superare detto valore di una tol. 
Jeranza pari al 20%: per i superi coutenuti entro il sud. 
detto: lirhite di tolleranza viene corrisposto all'impresa forni. 
trice un compenso per kW, o frazione, pari a quello previsto 
in tariffa .per la potenza impegnata, limitatamente al mese 
in cur st sia vericaio: 11 supero; ‘nessun aumento si appilica 
sul prezzo del kWh per l'energia prelevata con potenza supe 
riore a quella impegnata. 

Non è-consentito alcun prelievo di potenza oltre il limite 
di tolleranza sopraspecificato; è in facoltà della impresa for- 
nitrice di':limitare i prelievi di potenza entro il suddetto li- 
mite. Qualora l'utente superi il limite di tolleranza, la po- 
tenza impegnata si intende modificata aggiungendo ad essa, 
fino allai'scadenza del ciclo annuale di fornitura, un valore 
pari alla«differenza riscontrata tra la potenza effettivamente 
prelevata e il limite consentito per la tolleranza sopra pre 
cisata. 

E° in facoltà dell'impresa fornitrice di limitare, mediante 
la installazione di adatto apparecchio. amperometrico, la po- 
tenza a-disposizione al 10% in più di quella impegnata, a 
meno che l’utente non richieda di fruire dell'iniera tolleranza 
del 20 %. Nel primo caso l’utente è tenuto al pagamento del 
ARA di potenza per la sola potenza impegnata, anche 
68 risulti che il prelievo effettivo abbia superato detta potenza 
impegnata. 

c) Qualora, in corso di contratto, dovesse concordarsi 
tra le parti un aumento della potenza impegnata, i corri 


spettivi tariffari dovranno essere riferiti alla nuova pAaza 
impegnata. 


4) Norme di applicazione 
a) Dalla data di entrata in vigore del presente provvedi. 
mento le imprese fornitrici sono tenute ad abbattere al livello’ 
delle tariffe unificate, riportate al punto 1) del presente capi 
tolo, le tariffe ed i prezzi in vigore superiori a tale livello, 


entro il 


Quando f prezzi in vigore risultino inferiori al livello 
delle predette tariffe unificate, le imprese fornitrici hanno 
facoltà di applicare le stesse tariffe unificate con i criteri 
di gradualità precisati al successivo comma bd). 

Nell’applicazione «delle tariffe unificate gli utenti sono 
liberi di scegliere la tariffa a consumo libero o quelle per alta 
utilizzazione di cui al punto 1). Gli utenti che abbiano scelto 
queste ultime tariffe possono impegnare il valore di potenza 
che ritengano più conveniente, entro i limiti dei valori tabel 
lari ivi indicati. L'opzione fra le due tariffe può essere eserci. 
tata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del pre- 
sente provvedimento, e, successivamente, ad ogni scadenza del 
ciclo annuale di fornitura. 

Fino a che gli utenti non provvedano ad esercitare }a 
scelta di cui sopra, le imprese fornitrici devono applicare 
la tariffa a consumo libero di cui al comma a) del punto 1), 
fatta eccezione per gli utenti, che giò. fruiscono di una tariffa 
a struttura binomia come successivamente definita, ai quali 
deve essere applicata la tariffa di tipo binomio di cui al 
comma bd) dello stesso punto 1} con le norme di seguito 
precisate. : 

b) Se l'applicazione delle tariffe unificate comporta un 
onere maggiore di quello risultante dall'applicazione delle 
tariffe in atto, devono essere osservati i criteri di gradualità 
di seguito indicati, tenendo presente che, agli effetti delle 
norme del presente paragrafo, si intende per corrispettivo di 
energia in atto il prezzo del kWh legalmente.praticato più i 
sopraprezzi dovuti alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche 
in base alla regolamentazione in vigore al 31 dicembre 1959 
(sopraprezzo termoelettrico di cui al. provvedimento n. 275; 
sopraprezzo sulle forniture di illuminazione privata di cui al 
Capitolo II del provvedimento n. 318; sopraprezzi sulle for. 
niture con potenza superiore a 30 kW di cui al Capitolo EV 
dei provvedimento n. 620 e al provvedimento n. 823). 


lornifure regolate da tariffe &@ consutino libero. 


Alle forniture regolate da tariffe a consumo libero, anche 
se con DORIA superiore a 10 kW, si applica, dalla data di 
enivata ia vigore del presente provvedimento, ja quota fissa 


della tariffa sinifcata a consumo libero di cui al comma a; 
del punto 1). Per quanto riguarda il prezzo del kWh, si 
applica il corrispettivo della suddetta tariffa unificata qualora 
cio comporti un aumento non superiore a L. 2 sul corrispettivo 


|di energia della tariffa in atto. Se la differenza tra il prezzo 


del kWh della tariffa unificata ed 11 corrispettivo delia tarifia 
in atto è superiore a L. 2, si applica il corrispettivo di energia 
della tariffa in atto aumentato di L. 2. 

© Dal 1° gennaio del 1962, e così pure dall'inizio di ogni se 
mestre successivo, l'impresa fornitrice è autorizzata ad appli- 
care un ulteriore aumento di L° 2' pet kWh, fino a raggiungere 
i prezzi unificati. ° 


Forniture seguite da tariffe di tipo binomio. xii 


Per tariffe di tipo binomio si intendono quellé che cone 
portano il selenio di una quota fissa mensile non infe-. 
riore a 200 lire per kW o KVA a disposizione. Per. le -forni- 
ture con potenza superiore a 10 kW regolate da tariffe di 
tipo binomio, quando entrambi i corrispettivi della tariffa 
in atto siano inferiori a quelli corrispondenti della tariffa 
unificata, l'impresa fornitrice ha facoltà di allineare i cor- 
rispettivi della tariffa in atto ai valori tariffari immediata 
mente superiori dell’elenco in appresso riportato; ove :pe- 
raltro si verifichi, per uno o per entrambi i corrispettivi, che 
la differenza tra il valore immediatamente superiore € il cor- 
rispettivo in atto -sia minore della metà della differenza tra 
il valore tariffario successivo niù alto e quello immediata- 
mente superiore al corrispettivo in atto, l'impresa fornitrice 
ha la facoltà di applicare il valore tariffario più alto. Ni 

A partire dal 1° gennaio del 1962, e dal i° gennaio degli 
anni successivi, è in facoltà della impresa “fornitrice di 
applicare per entrambi i corrispettivi della tariffa i valori tarif- 
fari immediatamente superiori a quelli consentiti fino alle date 
predette, per raggiungere i corrispettivi della tariffa unificata. 

Valori tariffari da adottare per il corrispettivo. di potenza 
(lire per kW-mese): 


300 - 450 - 600 - 800 
Valori tariffari da adotiare per il prezzo del kWh (liro 
per kWh): 
— per potenza impegnata da 10 a 30 KW: 18 - 21: 23 È 
— per potenza impegnata di oltre 30 kW: 14 - 17 - 19. - 21 
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Quando la tariffa in atto sia uguale o superiore a quella 
unificata per uno dei due corrispettivi e inferiore per l’altro, 
l'impresa fornitrice è tenuta ad abbattere al valore unificato 
Il corrispettivo più alto e ad applicare per l'altro corrispettivo 
le norme di cui ai precedenti capoversi. 

Quando si applicano le disposizioni del presente comma, 
devono essere applicate anche le condizioni unificate di for- 
nitura. 


Capitolo III 
Usi elettrodomestici diversi dalla illuminazione 


1) Tariffc per le forniture di energia elettrica 
per usi elettrodomestici diversi dalla illuminazione 


Le forniture per usi elettrodomestici possono essere utiliz- 
zate dal''utenza péèr alimentare tutte le applicazioni diverse 
dalla illuminazione, per qualsiasi potenza, in jocali adibiti ad 
abitazioni a carattere familiare 0 coliettivo (con la esclusione 
però di alberghi, scuole, collegi, ospedali e case di pena). 

L'utente può utilizzare la fornitura per uso elettrodome- 
stico anche per alimentare applicazioni monofasi in locali 
annessi all'abitazione ed. adibiti a studi, uffici, laboratori, 
gabinetti di consultazione, 0. a scopi agricoli, purchè la for- 
nitura sia effettuata con unico punto di consegna monofase 
per l'abitazione e i locali annessi e non superi complessiva. 
mente 10 kW. Quando non si verifichino queste due condi- 
zioni, l'utente può ottenere la fornitura per uso elettrodome- 
stico per le applicazioni che interessino i locali destinati ad 
abitazione, purchè l'energia destinata alle applicazioni di- 
verse dalla illuminazione negli altri locali. sia somministrata 
con separata fornitura di forza motrice alle tariffe di cui ai 
punti 1), 4) e 5) del successivo Capitolo V. 

L'utente può alimentare -con la fornitura per uso elettro- 
domestic» anche i servizi generali della casa in fabbricati 
che comprendano una sola abitazione, a condizione che ri- 
chieda vna sola fornitura con unico punto di consegna per 
le applicazioni domestiche ed î predetti servizi generali. 

Le fcrniture di energia elettrica utilizzate per gli usi elet- 
trodomestici diversi dalla illuminazione sono regolate dalle 
seguenti tariffe: 

a) Tariffe di tipo binomio: 
prezzo del KWh L. 13,10. 


Quota fissa 
mensile 
lire 
200 per potenza impegnata fino a kKW1 
300 per potenza impegnata fino a kW 15 
500 per potenza impegnata fino a kW 2,5 
800 per potenza impeznata fino a KW 4 


Per Ie potenze impegnate superiori a 4 kW la quota fissa 
mensile viene aumentata di L. 200 per ciascun kW impegnato 
“oltre il predetto valore, 

b) Tariffa a consumo libero; 
Per le utenze che impegnino una potenza fino a 1,5 kW 
L. 100 di quota fissa mensile più L. 25 per ogni kWh consumato, 
c) Null'altro è dovuto dall'utente per nolo contatore, 
nadio presa, diritto di esaZione e ogni altro diritto accessorio 
a qualunque titolo riscosso fino alla data di entrata in vi 


gore del presente provvedimento, in aggiunta a quanto deriì-. 


vante dalle tarifie sopraindicate. 


2) Forniture di energia elettrica per usi elettrodomestici 
con contratti di durata inferiore ad un anno 


Per e forniture di energia per usi elettrodomestici a 
carattere temporaneo che non eccedano 1 quattro mesi, 
l'utente è tenuto a pagare le quote fisse di potenza limitata- 
mente ad un semestre. 


3) Condizioni di fornitura 


a) Il valore del fattore di potenza istantaneo, in corri 
spondenza del massimo carico, e quetlo medio mensile non 
devono essere inferiori a 0,9. Qualora, per le utenze con po- 
tenza impegnata superiore a 10 kW, fl fattore di potenza me- 
dio mensile del prelievo risulti. da apposita misura, inferiore 
a questo valore, fl prezzo del KWN viene anmentato dell'1 % 
per ogni centesimo di valore del fattore di potenza medio 
inferiore a 0,9; detta maggiorazione non può essere richiesta 
alle utenze con poteuza impegiiata fino a 10 KW. 


6) I corrispettivi mensili di potenza sono dovuti per tutti 
i mesi dell'anno per una potenza pari a quella contrattual- 
mente impegnata, salvo il casc delle forniture a carattere 
temporaneo che non eccedano i quattro mesi, di cui al pre- 
cedente punto 2), Non sono ammessi prelievi di potenza oltre 
il valore contrattualmente impegnato. A tale scopo l'impresa 
fornitrice può limitare, con adatto dispositivo, la potenza a 
disposizione al valore della potenza impegnata. 

c) Nel caso in cui,in corso di contratto, dovesse concordarsi 
tra le parti un aumento della potenza impegnata, i corrispettivi 
tariffari dovranno essere riferiti alla nuova potenza impegnata. 


4) Norme di applicazione 


a) Dalla data di entrata in vigore del presente provvedi- 
mento, le imprese fornitrici sono tenute ad abbattere al livello 
delle tariffe unificate, riportate a punto 1) del presente capi. 
tolo, le tariffe ed i prezzi in vigore superiori a tale livello. 

Quando ì prezzi in vigore risuitino inferiori al livello 
delle predette tariffe unificate, le imprese fornitrici hanno 
facoltà di applicare le stesse tariffe unificate con i criteri di 
gradualità precisati al successivo comma c). 

Nell’applicazione delle tariffe unificate, gli utenti sono liberi 
di scegliere il tipo di tariffa, tra ‘quelli indicati al punto 1), @ 
il valore della potenza che essi ritengano più conveniente; 12 
relativa opzione può essere esercitata entro quattro mesi dal!a 
data di entrata in vigore dei presente provvedimen‘o e, succes- 
sivamente, ad ogni scadenza del ciclo annuale di fornitura. 

b) Fino a che gli utenti in atto non provvedano ad eser- 
citare la scelta di cui sopra, le imprese fornitrici devono 
regolarsi come segue: 


— All’utenza regolata da contratti di. fornitura a minimo 
garantito, con potenza impegnata fino a kW o kVA 1,5, 6f 
applica la tariffa unificata a consumo libero o quella di 
tipo binomio a seconda che il consumo garantito non superi 
o sia maggiore del quantitativo di 20 kWh mensili. La tarifta 
unificata di tipo binomio deve essere applicata alia utenza 
con potenza impegnata superiore a kW o kVA 1,5. 

— All’utenza regolata da contratti di fornitura a con- 
sumo libero, con potenza impegnata fino a kW o kVA 1,5, 
deve essere applicata la tariffa uniftcata a consumo libero di 
cui al punto 1) del presente capitolo. Qualora invece la po- 
tenza impegnata superi il valore di kW o KVA 1,5, deve essere 
applicata la tariffa unificata «di tipo binomio, mantenendosi 


invariato il valore della potenza impegnata. 


— All'utenza regolata da tariffa di tipo binomio deve 
essere applicata, fermo restando il valore della potenza im- 
pegnata, la tariffa unificata di tipo binomio di cui al punto 1} 
del presente capitolo. 

c) Le tariffe unificate devono essere applicate a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, 
secondo le norme di cui ai punti precedenti, quando il loro 
prezzo del kWh è uguale o inferiore a quello della tariffa in 
atio aumentato del sopraprezzo termoelettrico (di cui al prov- 
vedimento n, 275). 

Quando il prezzo del kWh della tariffa unificata, che deve 
essere applicata in basa alle norme dei comma precedenti, 
sia superiore a quello della tariffa legalmente in atto aumen- 
tato del sopraprezzo termoelettrico, si applica il corrispettivo 
fisso della tariffa unificata e, per corrispettivo di.energia, 
quello dei valori tariffari di seguito elencati immediatamente 
superiore al corrispettivo in atto aumentato del sopraprezzo 
termoelettrico. 

A partire dal 1° gennafo del 1962 e dal 1° gennaio degli 
anni successivi è in facoltà dell'impresa fornitrice di appli. 
care i valori tariffari immediatamente superiori a quelli con- 
sentiti fino alle date predette, per raggiungere 1 corrispettivi 
previsti dalle tariffe unificate. 

Valori tariffari da adottare per il prezzo del kWh (lire 
per kWh): 

— quando sia applicabile la iariffa unificata a consumo 
libero: 20 - 22 - 25 i 

— quando sia applicabile la tariffa unificata di tipo bl- 
nomio: 9 - 11,50 - 13,10 

Quando la fornitura in corso sia effettuata con tariffa.a 
minimo garantito, agli effetti dell'applicazione delle norma 
predette, il prezzo in atto aumentato del sopraprezzo termo- 
elettrico viene ridotto di un ammontare pari alla differenza 
tra la quota fissa mensile unificata e quella eveniuaie della 
tariffa in atto, divisa per il numero di kWh mensilmente ga. 
rantiti, 
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Quando si applicano le disposizione del presente comma, 
devono essere applicate anche le condizioni unificate di for- 
miura, 

CAPITOLO IV 


Forniture di energia elettrica per usi promiscui 


di illuminazione ed elettrodomestici nelle abitazioni private 
Le forniture di energia elettrica por usi promiscui di 


illuminazione ed elettrodomestici effettuate nelle abitazioni 
private vengono regolate, ai fini tariffari, dalle seguenti norme: 

a) L'energia utilizzata per uso promiscuo deve essere 
fatturata, per il quantitativo di energia attribuito alla illu- 
minazione, in base alla tariffa per illuminazione privata di 
eui al Capitolo II, punto 1), comma a) del presente provvedi. 
mento, e, per il rimanent=: quantitativo, in base alle tariffe 
per uso elettrodomestico, di cui al Capitolo III dello stesso 
provvedimento. 

b) E’ data facoltà agli utenti che impegnino una potenza 
fino a kW 1,5 di richiedere che l’energia attribuita all’uso 
elettrodomestico secondo quanto stabilito al successivo com- 
ma, e) venga fatturata in base alla tariffa binomia, oppure in 
base a quella a consumo libero. 

c) Il quantitativo di energia. dguvic da considerare 
come erogato per illuminazione privata deve essere deternii. 
nato forfetariamente in base ai valori fissati, ai fini fiscali, 
dalle convenzioni stipulate tra le imprese elettriche ed i com- 
petenti Tiffici tecnici delle imposte di fabbricazione. Quando il 
consumo totale dell’anno registrato dalla misura unica risulti 
iferiore al quantitativo suddetto, l'utente è tenuto a pagare 
soltanto l’energia effettivamente consnmata e l'impresa for- 
nitrice deve effettuare gli eventuali congnagli sugli addebiti 
gia emessi, Qualora le convenzioni stipulate iro ie impreso 
elettriche e gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione pre- 
vedano, ai fini fiscali, il conguaglio mese per mese, le imprese 
elettricha devona attenorsi n dotta norma anche 25; i 
Tasti azione. 

i) Quando Purente umnposni per 1S0 
polenza non superiore a 4 kW, la potenza da agginngersi per 
tas ilivminazione si assiune pari a 500 watt; quando 
l'utente impegni pei il predetto uso eletirodomestico una po- 
tenza superiora 4 kW, la potsnza da aggiungersì per uso 
illuminazione si assume pari a 1000 wa't, 

e) Il quantitativo di enersia per uso elettrodomestico 
viene oîtennto come differenza tra il totale dell'energia pre- 
levata, registrato dalla misura unica, e il quantitativo attribuito 
alla illuminazione privata secondo quanto precisato al pre- 
cedente comma c). 
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CAPITOLO V 
Forza motrice, usi industriali, commerciali ed agricoli 
diversi dalla illuminazione 


f) Gli utenti hanno facoltà di scegliere due forniture se- 

sure distinte, anche quando ie dve forniture vengano effetinate 

alla stessa tension te; così pure gli utenti harno diritto di chie- 

ra prvmmizcua con Guiva nuisura auvlit | 

quando té tensioni di fornitura per illuminazione e per usi 

PER FORZA MOTRICE E PER USI INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED AGRICOLI 

DIVERSI DALLA ILLUMINAZIONE 

Le tariffe per forniture di energia elettrica per forza 

motricé'‘'e per usi industriali, commerciali ed agricoli diversi 

1) Tariffe per forniture dì energia clettrica con potenza impe- 
gnata fino a 500 kW 


parate per illuminazione ed usi elettrodomestici con due : 
elettrodomestici siuno diverse, 
A) TARIFFE PER FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA 
dalla illuminazione, sono je seguenti: 
a) Tariffe di tipo binomio per utilizzazione normale: 


Corrispettivo 
mensile 

di Ras Prezzo 
Potenza impegnata Porre i ui a 
fino a 5 KW... . site È 14,30 
da oltre 5a 10kWw. 17117 12/30 
da oltre 10 a 20 kW; .. 1140 10,50 
do. oltre 20 a 100 kW 77 9,80 
da oltre 100 a 500 kW. A 9/50 
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db) Tariffe di tipo binomio per utilizzazione ridotta fino 
a 20 kW: 


Corrispettivo 
mensile 
di potenza Prezzo 
per kW: del kWh 
Potenza impegnata liro lire 
fimo a 5 KW. Lee 19,20 
da oltre 5 a 10 kw | + 00 00 . 570 { 17,20 
da oltre 10 a Z20kW. ..... .]} { 15,50 


c) Tariffa a consumo Nbero fino a 5 kW: 


IL. 200 per kW-mese 
L. 25 per ogni kWh consumato. 


d) Tariffe di tipo binomio per forniture di integrazione: 


Corrispettivo 
mensile 

di potenza Prezzo 
s per kW del kWh 

Potenza impegnata Hre lire 

fino a 5 kW. . 1 PIA n [ 1,90 

da oltre 5a 10 TW ri ee | \ ta 00 
da oltre 10 a 20kKW. . .... Ri 1710 8,40. 

da oltre 20 a 100 KW . si Î 7,90 

da oltre 100 a 500 KW. . . . due a. 80 


2) Tariffe per forniture di energia elettrica con potenza impe- 
gnata da oltre 500 fino a 3000 KW 


a) ‘Tariffe di tipo binomio per utilizzazione nomale: 


Corrispettivo 
mensile 
di potenza Prezzo 
î per kW del kWh 
Potenza impegnata lle lire 
da oltre 500 a 1099 KW... 6... 1140 8,70 
da oltre 1000 a 3000 KW ani È 8,20 
bi Tarifie di bu binomi 
Prezzo 
. dei IVA 
Poteuza impegnata live 
da olire 500 a 1000 KW... +. go Î 7.10 
da oltre 1000 a 3000 KW... 4 17 Ì 6,60 
c) Tariffe di iipo binomio per torniture di integrazione: 
Corrispettivo 
mensile 
di potenza Prezzo 
Sl per kW del kWh 
Potenza impegnata lire liro 
da oltre 500 2 1000 KW... + + + 1710 7,10" 
da oltre 1000 a 3000 kW . oe: “i i 6,69 
d) Tariffe di rino hinamin nor fornitura lin allucorà 
notturne; 
Corrispettivo 
mensile 
di potenza Prezzo 
. per kW del kWn 
Potenza impegnata lire liro 
da oltre 500 a 1000 kW . ce 00808. 280 7,10 
da oltre 1000 a 3000 KW... .... 6,60 


3) Tariffe per forniture di energia elettrica con potenza impe- 
gnata superiore a 3000 KW 


a) Tariffe di tipo binomio per utilizzazione normale: 


Corrispettivo 
mensile 
di potenza Prezzo 
per KW del KWh 
‘ Potenza impegnata liro lire * 
da oltre 3000 a 10.000 KW... 1140 7,50 
oltre 10.000 KW È ce I 7,30 
b) Tariffe di tipo binomio per alta utilizzazione: 
Corrispettivo 
mensile 
di potenza Prezzo 
per kW del KWh 
Potenza impegnata lire lire 
da oltre 3000 a 10.000 KW. + s + 0 1710 5,90 
oltre 10.000 KW... 5,70 


Ai kWh assorbiti oltre i primi 6000 annui per ogni kW 
della potenza massima prelevaia nell'anno — o della potenza 
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mpegnaia se superiore a quella prelevata — si applicano i] mési. N periodo contrattuale di fornitura iniziaimente con- 
Seguenti prezzi: venuto può éssere prorogato con continuità di mese in mese, 
— da oltre 3000 a 10.000 KW L. 5,30 purchè nell'ambito del periodo 1° marzo-31 ottobre. 
— oltre 10.000 KW L. 5,10 c) Tariffe «li tipo binomio per usi di azienda agricola: 
e) Tariffe di tipo binomio per fornitui'e di integrazione: : = 


i Corrispettivo 
Corrispettivo mensile SE poteura ‘Prezzo del kWh 
sE È por k 
1 potenza Terzo A 
per kW del kWh FOLGNza: DIS DOguata 20? 2 
Potenza impegnata Hire lito dall’1-4 | dall’1-10 | dali’1-4ldall’1-10 
da oltre 3090 a 10.000 KW... +. PrO 5,90 i ani ni Si 
oltre 10.000 KW . , : sa 5,70 


fino a 5kKW. LL... 10,40 | 14,3 
da oltre 5 a 10 kW esi & a 8,50 | 12,50 
da oltre 10 a 20 KW... 800 | 1140C) 7'60 | 10,70 
da oltre 20 a 100 KW. . . . 7,50 | 9,80 


Ai kWh assorbiti oltre i primi 6000 annui per ogni kW 
della potenza massima prelevata nell'anno — o della potenza 
impegnata se superiore a quella preievata — si applicano 1 
seguenti prezzi; 


a RR POSA È 5 L'impegno minimo di potenza nel periodo dal 1° ottobre 

2 al 31 marzo viene fissato in KW 1 e quello minimo del periodo 

d) Tariffe di tipo binomio per forniture limitate alle ore i dal 1° aprile al 30 settembre in kW 5. La differenza ta l'im- 
notturne: pegno di potenza nei due periodi non può essere inferiore 


Ronde per vo a kW 4. L'impegno di potenza nel periodo dal 1° aprile al 
di potenza Prezzo 30 settembre non può essere superiore a dieci volte l'impegno 
î per kW del kWh relativo 41 periedo dal 1° ottobre al 31 marzo. 

Potenza impagnata lire lire Detta tariffa si applica a tutti gli usi di azienda agricola, 
da oltre 3000 a 10.000 KW... .. me 1 5.90 | ivi compresi l'irrigazione e gli usi elettrodomestici. E’ data, 
olire 10.000 kW 280 570 peraltro, facoltà all’utente di stipulare separato contratto per 

° ? forniture elettredomestiche alle condizioni e norme di cui 


4) Tariffe per forniture speciali di energia elettrica al Capitolo III del presente provvedimento. 

Le forniture di energia elettrica destinate ad alimentare; d) 'Yariffe di tipo binomio per lavorazioni stagionali agri- 
apparecchi utilizzatori, le cui caratteristiche di prelievo a: cole con potenza impegnata fino a i5 kW: 
tali che gli strumenti, di normale intpiego, che misurano | 
l'energia e la potenza non siano in grado di dare indicazioni | 
attendibili sui loro prelievi, vengono regolate con le tariffe | 


Corrispettivo mensile 
di potenza per kW 


pa È l aa s i Prezzo 
umficate di tipo binomio per utilizzazione normale. La po-| Potenza impegnata Le del kWh 
tenza alia quale è commisurato il corrispettivo fisso di dette 1 2 3 4 |94 5 
tariffe deve ‘essere determinata in base agli assorbimenti ' mese} mesi | mesi | mesi | mesi lire 


massimi effettuabili dai predetti apparecchi (valore delta ‘in- | 
tensità di ‘corrente «corrispondente al massimo carico degli 


apparecchi utilizzatori, quando non si ricorra a speciali stru-i fino a 5 kW... .. | | 14,30 
mento ‘di raisura wattmetrici tali da fornire indicazioni atten- | da oltre 5 a 15 KW . Te] 1540 I di 0 12,39 
ID]t a 


Per le forniture destinate all’alimentazione di ‘apparecchi | 
per i quali è possibile 1a misura dell'energia e della porenza; 
con gli strumenti di normale intpiezo, Pr romisemamente con 
gli apparecchi considerati al precedente capoverso, la potenza | 
‘alla quale .—è commisurato 1 corrispettivo fisso delle tariffe 
deve essere determinata tenendo conto, oltre che della pi 
‘misurata, ‘anche di quella accertata con i eriteri di cui all 
‘precedente ‘capoverso per gli apparecchi utilizzatori per 1l 
quali non «è possibile Ja misura con gli strumenti di normale | 

{ — corrispettivo di potenza: L. 230 per kW-mese 


impiego. 
5) Tarilfe per forniture di energia elettrica ‘per usi agricolt; — corrispettivo di energia: L. 6,00 per kWh. 

a) Tariffe di tipo binomio per usi irrigui per utilizzazione] I corrispettivi della tariffa si intendono riferiti a media 
normale: tensione non superiore a 50.000 volt; per tensioni superiori a 


Tl contraito che regola le forniture cui si applicano lè 
presenti tariffe può essere stipulato per un periodo annuo 
i che va da un minimo di un mese ad un massimo di nove 
mesi consecutivi. 


6) Tariffe per forniture di energia elettrica per uso di Con- 
sorzi di bonifica e di miglioramento fondiario. 
a) Tariffa per forniture annuali notturne alle bonifiche 
da effettuarsi esclusivamente in media o alta tensione: 


Corrispetiivo 50.000 volt si applica uno sconto del 2%, e del 4% Se la 
mensile i j jinra è s i 
di potanei Presso vensione di fornitura è superiore a 100.000 volt. 
. | per kW del KWh b) Tariffa per forniture stagionali notturne per irriga- 
Potenza impegnata fo DS zione a Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario da 
fino a 5 kW . 1 i 3 {1 10,40 effettuarsi esclusivamente in media o alta tensione: 
da oltre 5 :a 10 kW. . + I ‘8,80 — corrispettivo di potenza: L. 250 per kW-mese 
da oltre 10 a 20 KW. I 800 7,80 — corrispettivo di energia: L. 6,00 per kWh. 
da oltre 20 a 100 kW . - | 7,50 I corrispettivi della tariffa si intendono riferiti a media 
oltre. 100 KW 7,30 }iensione non superiore a 50.000 volt; per tensioni superiori 


I Tariffe di tipo binomio per usi irrigui per utilizzazione ] a 50.000 volt si applica uno sconto del 2 %, e del 4 %. se la 


ridotta: tensione di fornitura è superiore a 100.000 volt. 
Corrispettivo La tariffa si applica alle forniture che si effettuano nel 
ARE Prezzo periodo tra il 1° marzo e il 31 ottobre: la fornitura può avere 
per kW del kWh inizio dal 1° o dal 16 di ogni mese e deve riguardare sempre 
Potenza impegnata lire lire un numero intero di mesi consecutivi, con un minimo di te; 
\ = E) | il periodo contrattuale di fornitura inizialmente convenuto 
Ind Sa n “ { 16,10 può essere prorogato con continuità di mese in mese, purchè 
si SE "A È Jo SE : "i RE 4 400 i 100 nell'ambito del periodo 1° marzo-31 ottobre. 


c) Le tariffe per forniture notturne, di cui al precedenti 

Le tariffe di cui sopra sì ‘applicano im tutto il territorio | comma a} e bd), si applicano alle forniture effettuate nelle ore 
nazionale per fornite di durata di almeno tre miosi conse- | comprese tra. le 22 e le 6 del mattino successivo nei giorni 
cutivi compresi nel periodo dal 1° marzo al 31 ottobre di|dal lunedì al venerdì, nelle ore del sabato comprese fra '@ 
ogni anno, La fornitura può avere inizio dal 1° o dal 16 dil13 e le 24 e in tutte le ore della. domenica, fino alle 6 del 
ogni mese :e deve riguardare sempre un numero intero dii mattino del lunedì successivo. 
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d)..Tariffa generale per forniture annuali alle bonifiche, 110) Tariffe per forniture di energia elettrica a carattere occa- 
da effettuarsi esclusivamente in media o in alta tensione: ‘sionale per forza motrice e per usi industriali. 


+meorrispettivo di potenza: L. 600 per PNGHESSO Per le forniture di energia elettrica di supero, per le 
— corrispettivo di energia: L. 6,80 per kWh, quali la potenza messa a disposizione dell’utente risulti supe- 
I corrispettivi della tariffa si intendono riferiti a media |Yiore a 1000 kW e che comunque siano effettuate per l'ali- 
tensione non superiore a 50.000 volt; per tensioni superiori a] mentazione di impianti utilizzatori con potenza installata su- 
51.000 volt si applica uno sconto del 2%, e del 4% se lajPeriore a 1000 kW, per le quali l'impegno di somministrare 
tehsione di fornitura è superiore a 100,000 volt, l'energia sia subordinato alla disponibilità dell'impresa for- 
nitrice e la cui durata, nel corso dell'anno solare, non superi 
7) Tariffe per forniture di cnergia elettrica per forza motrice) compiessivamente i 150 giorni, si applicano i prezzi seguenti, 
e per usi industriali e commerciali diversi dalla illumina-| per qualsiasi tensione di consegna: 
zione, di durata inferiore ad un anno. L. 3,80 per kWh, per una utilizzazione garantita, della 
Le tariffe unificate di cui ai punti 1), 2) e 8) si applicano | Potenza messa a disposizione, gi venti ore giornaliere, per 
a forniture regolate da contratti annuàli o che comprendano | OGNI giorno in cui l'energia viene messa a disposizione; 
un numero intero. di cicli annuali; per le forniture di durata | ©. L. 430 per kWh, per una utilizzazione garantita, della 
anferiore ad un ciclo annuale regolate con tariffe di tipo | potenza messa a’ disposizione, di sedici ore giornaliere, per 
binomio sia per utilizzazione normale o ridotta che per alta | OGni giorno in cui l'energia viene messa a disposizione; 
utilizzazione (escluse le tariffe per forniture di integrazione), L. 4,90 per kWh, per una utilizzazione garantita, della 
a seconda della scelta fatta dall'utente, al corrispettivo totale|POtenza messa a disposizione, di tredici ore giornaliere, - per: 
annuo di potenza si applicano i seguenti sconti; ogni giorno in.cui l'energia viene messa a disposizione. 


Dutata del contratto Bconto "|11) Tariffe per forniture di energia elettrica a carattere occa- 
ta 23 sionale per forza motrice ‘e per usì industriali di durata 
° di almeno 180 giorni. 


8 mesi i ‘iui elisa e +. 10% i . 

7 mesi i A R È SV a a + 5% Quando per le forniture di energia: di supero di cuì at 
6 mesi i . . è . » . ® + RO % precedente punto 10) l'impresa fornitrice si impegni per una 
‘5. mesi ele, e 3 . . . . . 29% durata complessiva di almeno 180 giorni nell'anno solare, 
4 mesi * . s . . de . “ + 30% j pur restando all'impresa stessa la facoltà di ridurre la potenza 
3 mesi = sia le 7 s . - . 40% a disposizione in caso di andamento idrologico sfavorevole, 
2 mesi * di ca + 3 . 3 7 . 55% i prezzi stabiliti al precedente punto 10) per le rispettive 
1 mese ? 3 P i. ga è . . 75% garanzie di utilizzazione vengono aumentati del 12 9%. 


ta Pezz W i . I et E° : A . 4 i 
essa trviarito i Prezzo del NW dele taria stesse 12} Tariffe per forniture straordinarie di energia elettrica 


8) Tariffe : forniture di energia RA a SO ricor-} . Per le forniture temporanee di energia elettrica a carat 

?- | tere straordinario effettuate in occasione di fiere, spettacori 

si dalla Uluabiczione, i di durata i inferiore ad un | ambulanti e simili, le imprese elettriche non possono applicare 

una tariffa superiore a L. 250 per kW-giorno per utilizzazioni 

Qualora le forniture di durata inferiore ad un ciclo an-i fino a 12° ore te della potenza a disposizione e s, 
nale, ima non inferiore A tre mesi, si ripetano nel corso | L. 360 per kN “giorno per utilizzazioni superiori. 


Ò 
la] 


di anni successivi e siano regolate da contratti di durata Le spese di allucciamento sostenute dalle imprese celettri. 
almeno triennale, gli sconti da applicarsi al corrispettivo o | che, in occasione delle citate forniture siraordinarie, seno 
totale annuo di potenza delle tariffe di tipo binomio, sia peri rimborsate al puro cosio, previa dimostrazione delle singole 
utilizzazione normale o ridotta che per alia utilizzazione | voci di spesa. 
{esclusa le tariffe per faznica di integrazione), sono i s& : 
guenti: 13) Null'altro è dovuto dall'utente. per nolo contatore, nolo 
e presa, diritto di esazione e ogni altro diritto accessorio & 
 Purata della fornitura . Econto qualunque titolo riscosso fino alla data di entraia in vi. 
° - _ gore deì presente provvedimesto, in aggiunta a quanto 
Bemesi Lee 109 derivante dalle tariffe sopraindicate. 
8 mesi di ele eo del Te car RIA 
è mesi 3 eg e e e e e I B) CONDIZIONI pr ronattmImA 
5 A ; 3 È * ° : Ù o È DE Quando vengono applicate le tariffe di cui al precedente 
Z..mesi È ; ì a ù ; : ì : 55 % paragrafo A) devono anche applicarsi le seguenti condizioni 
# most j i i ” i / 6% di fornitura: 


a) Il valore del fatiore di potenza istantaneo, .in corri- 
spondenza del massimo carico, non deve essere inferiore a 0.8 
e quello medio mensile non deve essere inferiore a 0,6. Qua- 
lora il ‘valore del fattore di potenza medio mensile del ‘pry- 
lievo risulti, .da apposita misura, inferiore a 0,8, per 10 
utenze. con potenza impegnata superiore a 10 hW, il prezzo 
del kWh viene maggiorato dell'1 %, per ogni centesimo, ci 
valove. del fattore di potenza medio inferiore a 0,8. Detta 
maggiorazione non può essere richiesta per le utenze con 
potenza impegnata fino a 10 KW. 

Qualora il fattore di potenza medio mensile del prelievo 
risulti inferiore a 0,6, l'utenie è tenuto a modificare il proprio 
impianto per riportare a quest'ultimo valore il predetto fat- 
tore di potenza medio. 

Per le forniture con potenza impegnata superiore a 30 kW 
è.in facoltà dell'impresa fornitrice di richiedere che l'utenta 
medifichi il proprio impianto in modo da riportare ad un va- 
lore non inferiore a 0,8 il fattore di potenza medio mensila 
del prelievo, 

b) Le tariffe unificate di cui al presente capitolo sk 
riferiscono, laddove non altrimenti spccificato, a forniture con 
consegna in bassa tensione; 0 ove la consegma venga efiettuata 
in alta tensione, ai corrispettivi di potenza e di energia -si 
applicano rispettivamente le riduzioni dell'8 94 per tensione 
fino a 50.000 volt, del 10% per tensione da oltre 50.000 fino 
a 100.090 volt e del 12% per tensione superiore a. 100.000 volta 


Resta invariato Îl prezzo del kWh delle tariffe stesse. 

9) Tai è per forniture di energia.elettrica per forza motrice 
e-pér: usi industriali ‘e commerciali diversi dalla illumina- 
ziorie, con diverso. impegno di potenza in due distinti 
peHodi dell'anno. 


Per le forniture regolate da contratti di durata almeno 
triennale, che prevedano due diversi impegni di potenza 1n 
due distinti periodi dell'anno — di cuf quello di minor durata 
non inferiore a tre mesi — si applicano le tariffe uniticate 
di tipo binotniv sia per utilizzazione normale o ridotta che 
per alta utilizzazione (escluse le tariffe per forniture di inte 
grazione), a secorida della scella fatta dall'utente: ai fini del- 
‘applicazione del corrispettivo di potenza la fornitura viene 
trattata come la somma di due forniture, di cut una continua 
per tutto l'anno, con potenza impegnata pari a quella del 
periv do di bassa potenza, ed. una di durata inferiore ad un 
“nno a carattere ricorrente, alla quale si applicano le norme 
{: cui al punto 8), con una potenza impegnata pari alla 
differenza tra le potenze impegnate nei periodi di alta e bassa 
potenza. 

Ai fini dell'applicazione del prezzo del kWh delle tariffe 
unificate e delle relative condizioni di fornitura, si deve fare 
riferimento alla potenza complessivamente impegnata in cia- 
scuno dei due «DEZIOAE 


ninni nil iii iI rire iii miei 
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c) Per i contratti relativi ad utenze munite di un solo 
apparecchio utilizzatore, la potenza impegnata deve essere 
di valore pari a quella installata, mentre nel caso di più 
apparecchi utilizzatori è in facoltà dell'utente di scegliere la 
potenza impegnata che ritenga più conveniente, purchè non 
mferiore a quella dell'apparecchio di potenza massima. 

d) Fino al valore di 5 kW di potenza impegnata è con- 
sentito all'utente di frazionare l'impegno di potenza di 500 
watt in 500 watt. 

I corrispettivi mensili di potenza sono dovuti per tutti i 
mesi dell’anno per una potenza pari a quella contrattualmente 
impegnata, salvo quanto diversamente precisato per le tariffe 
di cui ai precedenti punti 5), 6) comma D), 7), $), 9). Laddove 
non altrimenti specificato, gli utenti hanno facoltà di supe- 
rare detta potenza impegnata fino a un limite di tolleranza 
del 25 % per potenza impegnata fino a 30 kW, de} 20 9; con 
un minimo di 8 Lx per potenza impegnata da oltre 3) e tina 
a 190 kW, del 15% con un mmimo di 20 kW per potenza 
impegnata da die 100 e fino a 500 KW, del 10% con un 
minimo di 75 kW e un massimo di 500 kW per potenza impe- 
gnata oltre 500 kW. 

Per i superi contenuti nei limiti della tolleranza è dovuto 
all'impresa fornitrice — limitatamente al mese in cui si è 
Verificato il maggior prelievo di potenza e per ciascun kW — 
un corrispettivo di valore unitario pari a quello corrispon- 
dente alla potenza contrattualmente impegnata. 

Per gli stessi utenti, laddove non altrimenti speciticato, 
la potenza massima consentita viene fissata nella misura del 
60 % in piu delia potenza contrattualmente ‘mpegnata per 
mapegni fino a 30 KW, del 50 % con un minimo di 18 kW per 
impegni di potenza da oltre 30 e fino a 100 KW, del 40 % con 
un munmo di 50 kW per impegui di potenza .da oltre 100 
e fino a 500 kW, del 25 % con un minimo di 200 kW e un 
massimo di 1250 kW per impegui di potenza oltre 500 KW. 

Per i superi contenuti tra i limiti di tolleranza stabiliti 
e 1 limiti del massimo prelievo. consentito, è dovuto alla 
impresa fornitrice — limitatamente al mese in cui si è veri. 
ficato il maggior prelievo di potenza e per ciascun kW: — 
un corrispettivo di valore doppio rispetto a quello corrispon- 
dente alla potenza contrattualmente impegnata. 

Non è consentito alcun prelievo di pstenza oltre i limiti 
massimi sopra specificati. E' in facoltà dell'impresa forni. 
trice di limitare i prelievi di potenza ai valori massimi come 
scpra stabiliti. 

Tuttavia, se fossero effettuati eventuali prelievi di potenza 
-. di carauere eccezionale — in eccedenza ai limiti massimi 
sopramdicati, l'impresa fornitrice non può in alcun caso ap- 
plicare per i maggiori prelievi di potenza, e relativamente 
al ese in cui questi si siano verificati, un corrispettivo 
unitario superiore a quello stabilito per i prelievi che ecce- 
dano la tolleranza e non supermo 1l limite massimo con- 
sentito dal presente comma d). 

Qualora l'utente abbia bisogno di effettuare in maniera 
sistematica prelievi di potenza in eccedenza ai limiti. mas- 
simì sopramdicati, l'utente stesso deve stipulare un nuovo 
coniratto, senza attendere la scadenza di quello in corso, per 
adezuare la potenza alle necessità dei suoi prelievi, 

Ai fini dell’anplicazione delle disposizioni del presente ca- 
pitolo, come potenza. prelevata si assume il valore medio del 
prélievo effettuato nel periodo di 15 minuti primi consecutivi 
di maggior carico. Per le forniture con potenza impegnata 
superiore a 2000 KW, AMATO: la potenza massima istantanea 
abbia superato di oltre il 10 % il predetto valore medio, è in 
facoltà dell'impresa ina di assumere come potenza 
prelevata il 90 % della potenza massima istantanea; per le 
forniture con potenza impegnata maggiore di 500: e fino a 
8000!k\W è ‘in facoltà dell'impresa fornitrice di assumere come 
‘pofenza prelevata 1'80 % della potenza massima -istantanea.- 

Fl prézzo del KWh, per l’energia assorbita con potenza 
superiore a quella contratinale, non subisce alcun aumento. 

Per le forniture fino a 10 kW di potenza impegnata è in 
facoltà dell'impresa fornitrice di limitare, mediante la instal- 
lazione di adatto apparecchio amperometrico, la potenza a 
disposizione al 10 % in più di quelia impegnata, a meno che 
l'utente non richieda di fruire dell’intera tolleranza e del 
limite massimo consentito sopra precisati. Nel primo caso 
Putente è tenuto al pagamento del corrispettivo di potenza 
ver la sola potenza impegnata, anche se risulti che il pre- 
lievo «effetivo abbia superato detta: poienza impegnaia, 

‘e) Le tariffe per forniture di integrazione si applicano 
alle fornitnre effetinate ad utenti che abbiano altre disponi- 
bilità di enérgia elettrica derivanti. sia da impianti: autonomi 
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di produzione che da acquisti da terzi, e che utilizzino f'ener- 
gia acquistata: 

— sia con smistamenti del carico ‘tra i vari circuiti di 
alimentazione dei loro impianti utilizzatori, quando gli im- 
pianti di produzione autonoma o di terzi e quelli dell'impresa 
fornitrice non sono eserciti in parallelo; 

— sia con l’esercizio in parallelo degli impianti auto- 
nomi o di terzi con le reti dell'impresa fornitrice. 

Quando l’utente, che abbia altre disponibilità di energia 
elettrica come sopra definite, richieda una fornitura per 
alimentare impianti utilizzatori che non possano essere co- 
munque connessi con i suoi impianti autonomi nè essere 
alimentati dalla energia di terzi, la fornitura stessa deve con- 
siderarsi normale e può essere effettuata alla tariffa scelta 
dall'utente secondo quanto precisato nelle norme generali di 
applicazione. 

Quando si applicano le tariffe per forniture di integra- 
zione la potenza prelevata non può comunque superare quela 
impegnata. 

L’utente che richieda la fornitura per una potenza supe. 
riore a quella delle altre disponibilità (somma della potenza 
efficieute massima degli impianti di autoproduzione e della 
potenza massima fornita da terzi), ha facoltà di ottenere alla 
tariffa per utilizzazione normale una fornitura di base per 
una potenza a disposizione non superiore alla differenza tra 
la potenza massima messa complessivamente a disposizione 
dall'impresa fornitrice e quella derivante dalle altre disponi- 
bilità. In tal caso si considera afferente la fornitura di inte- 
grazione l’energia prelevata in eccedenza di potenza rispetto 
alla potenza massima a disposizione stabilita in contratto per 
la fornitura di base a tariffa per utilizzazione normale. 

La potenza massima messa complessivamente a disposi. 
zione dall'impresa fornitrice, che non può essere comunque 
superata, risulta dalla somma della potenza massima a dispo- 
sizione {potenza impegnata più tolleranza) della fornitura di 
base a tariffa per utilizzazione normale più la potenza impe- 
gnata della fornitura di integrazione. 

f) Le tariffe per forniture limitate alle ore notturne pos- 
sono essere richieste per revolare la intera fornitura: di ener- 
gia ele:trica delle utenze i cui prelievi si effettuino solo nelie 
ore comprese tra le. 22 e le 6 del mattino successivo nei 
giorni dal linedì al venerdì, nelle ore del sabato comprese 
fra le 13 e le 24 e in tutte le ore della domenica, fino alle 
6 del mattino del lunedì successivo, 

Quando si applicano le tariffe per forniture limitate alle 
ore notturne. la potenza massima a disposizione viene fissata 
nella misura del 100 % in più della potenza contrattualmente 
impegnata con un massimo di 5000 kW in più della potenza 
suddetta. 

Per i superi contenuti nei limiti di tolleranza sopta ingi- 
cati, è dovuto all'impresa fornitrice — limitatamentaè dl mese 
in cuì si è verificato il maggior prelievo di potenza e per’ 
ciascun kW — un corrispettivo unitario di valore spari a 
quello corrispondente alla potenza contrattualmente:impegna- 
ta. E’ inoltre in facoltà dell'utente di effettuare, nelle ore 
notturne sopra definite, prelievi di potenza superiori al va- 
lore massimo prima precisato, purchè ne abbia dato preav- 
viso all'impresa fornitrice almeno 15 giorni prima ed abbia 
dalla stessa ricevuto benestare anche agli effetti della por- 
tata delle opere di derivazione dalla rete per l'alimentazione 
dell'impianto dell’utente. Anche in questo caso per la maggior 
potenza prelevata rispetto a quella impegnata è dovuto alla 
impresa fornitrice un corrispettivo unitario di valore pari a 
quello corrispondente alla potenza impegnata. 

Anche il prezzo del kWh, per l’ener; gia prelevata con 
potenza superiore a quella contrattualmente impegnata, in 
entrambi i casi, non subisce alcun aumento. 

La tariffa per forniture limitate alle ore nottumie può 
essere richiesta anche dalle utenze alle quali sia effettuata 
una fornitura continua per utilizzazione normale 0 per alta 
utilizzazione, limitatamente in tal caso alla parte di fornitura 
afferente l'aliquota della potenza prelevata nelle ore definite 
notturne che ecceda la potenza relativa alla fornitura con- 
tinua. La potenza da fatturare alla tariffa per forniture limi- 
tate alle ore notturne viene mensilmente assunta pari alla 
differenza tra la potenza massima prelevata nel mese in orà 
definite notturne e la poienza massima prelevata nelle altre 
ore (o contrattualmente impegnata per la fornitura continua, 
se la potenza massima prelevata in ore diurne fosse inferiora 
a quella impegnata). 

Ove la potenza prelevata da attribuire alla tariffa per 
forniture limitate alle ore notturne risulti inferiore a quella 
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impegnata a quest'ultima tariffa, l'impresa fornitrice ha fa- 
coltà di fatiurare comunque il corrispettivo di potenza com- 
misurato alla potenza contrattualmente impegnata a detta ta- 
riffa. 

Qualora l’utente abbia scelto per la fornitura continua ia 
tariffa per normale utilizzazione, il consumo di energia da 
fatiurare alla tariffa per forniture limitate alle ore notturne, 
viene stabilito ripartendo mensilmente il consumo effettuato 
nelle ore in cui si applica quest'ultima tariffa tra la forni- 
tura continua e la fornitura alla tariffa medesima, nella stessa 
proporzione in cui vengono attribuite alle due forniture le 
potenze prelevate. d) Fino a che l'utente, facendo uso della facoltà di cui 

9g) Nel caso in cui, in corso di contratto, dovesse con-lalle norme generali del precedente punto 1) e al precedente 


c) Entro quattro mesi dalla data di entrata în vigore 
COrUATAÌ tra le parti un aumento della potenza impegnata, i] comma c), non abbia precisato il valore di potenza che in- 


del presente provvedimento, l'utente cui si applicano le ta- 
riffe unificate ha facoltà di fissare la potenza impegnata al 
valore che riterrà più conveniente, purchè non superiore nè 
alla potenza massima a disposizione nè a quella impegnata, 
se quest’ultima è indicata in contratto. Ove la somma della 
potenza impegnata fissata dall'utente più il margine di tolle- 
ranza e di supero stabilito al comma d) del precedente para- 
grafo B) superi la potenza a disposizione, detto margine viene 
ridotto in modo tale che la somma ‘della potenza impegnata 
più il margine stesso sia uguale alla potenza a disposizione. 


corrispettivi tariffari dovranno essere riferiti alla nuova po-}tende impegnare, l’impresa fornitrice deve assumere la po- 
tenza impegnata. tenza impegnata di valore tale che, sommata alla tolleranza 
più il supero stabiliti al citato comma d) del precedente pa- 
ragrafo B), riproduca la potenza a disposizione. 

e) Agli utenti che abbiano in atto alla data di entrata 
in vigore del presente provvedimento una delle tariffe unift- 
cate di cui al Capitolo III, paragrafo C), comma a), db) e c} 
del provvedimento n. 348, o una di quelle da esse derivate, 
oppure una delle tariffe di cui al Capitolo V, paragrafo 1) 
comma, a) del provvedimento n. 620, si applica la nuova 
tariffa unificata corrispondente del presente provvedimento, 
mantenendo invariati la poienza impegnata, la potenza mas- 
sima a disposizione e la tolleranza più il supero in atto, salvo 
quanto è stato stabilito nei comma bd) e c) del presente pun- 
to 2). Nel caso di utenti che abbiano in atto alla data di 
entrata in vigore del presente provvedimento una delle tariffe 
unificate di cui al comma 4) del paragrafo C), Capitolo III 
dello stesso provvetimento n. 349, 0 una di quelle da esse 
derivate, si assume come potenza massima a disposizione 
quella in atto e si seguono per il resto le norme di_ cui al 
precedente comma di). 


C) NORME DI APPLICAZIONE 
1) Norme generali. 


Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento 
le imprese fornitrici sono tenute ad abbattere al livello delle 
tariffe unificate di cui al presente capitolo le tariffe ed i 
prezzi in vigore superiori a tale livello, 

Quando i prezzi in vigore risultino inferiori ai livello 
delle predette tariffe unificate, le imprese fornitrici — tenuto 
conto delle norme dì cui in appresso — hanno facoltà di 
applicare le tariffe unificate stesse con i criteri di gradnalità 
stabiliti al successivo punto 3), 

Nell’applicazione .delle tariffe unificate, gli utenti di forza. 
motrice e per usi industriali e artigiani sono Liveri di 5 
gliere il tipo di tariffa più conveniente — per utilizzazione 
normale o ridotta, per alta utilizzazione, a consumo libero — 
ira quelli indicati nel presente capitolo, con l'esciusione delle 
tariffe per forniture per usi agricoli e ai Consorzi di bonifica 
di cui rispettivamente al punti 5) e 6) del paragrafo 4A), 
s, iii asscivmiiu ulle aiirea, fe prime acii uienti che nti-! . n A von 
lizzano ni l'energia i per tali usi, le se-j_, I) Norme per la determinazione del tipo di tarifia da ap 
corde ai Consorzi di bonifica e dì miglioramento fondiario; | Plicarsi per te forniture in corso. 
sono parimenti escluse ic tariffe per forniture di intecrazio ! i 
ai cui ai paragrafo A), punio 1), comma dj); punto 2) comma j vigore del presente provvedimento non provvedano ad eser- 
c): punto 5), comma c), la cui applicazione è disciplinata dalle i citare la scelta dei tipo di tariffa e del valore della potenza, 
norme dei comuna e) del paragrato #8). . ile imprese fornitrici devono attenersi alle seguenti nomre: 

Gli utenti che impiezano Veunewsia eletirica por usi com o) Albutenza regolata da tariffe di tipo binomio si ap. 
merciali, che non rientrano nella definizione relativa agli usijplicano le tariffe di tipo binomio previste per le corrispo;- 
elettrodomestici fi eni al capitolo IL gp scegliere una i lenti forniture Ai punii i), 2), 3) e 5) det paragrafo 4} del 
delle fsriffe indicate al punto 1), comma 4), b) e c) del para | presente Capitolo, Alle utenze con potenza impegnata fino a 
grafo d). 20 KW deve essere applicata la tariffa per utilizzazione ridotta 

GIi uienii che impiegano l'energia elettrica ner effetti sce- {o quella per utilizzazione norinale, a seconda che il rapporto 
nici di qualsiasi genere nelle rappresentazioni teatrali, per le|tra il corrispettivo mensile di potenza ed il prezzo del kWh 
riprese cinematografiche e televisive e per l'alimentazione di|della tariffa in atto non superi 50 o sia maggiore di detio 
lampade di proiezione possono scegliere una delle tariffe in-| valore, Alle utenze con potenza impesnata maggiore di 500 KW 
Gicate al, punto. 1) somma i9L _) e c) del paragrafo 4A). viene applicata la tariffa ner utilizzazione narmala n amalla 

socia per alta utilizzazione, a seconda che if predetto rapporto non 
utenti entro quattro mesi dalla data di entrata_.in vigore del|superi 180 o sia maggiore di tale valore. 
presente provvedimenio e, in tal caso, le imprese elettriche b) All’utenza di forza motrice e per usi industriali. ‘a 
sorio tenute ad effettuare i conseguenti conguagli sugli ad-!commerciali diversi dalla illuminazione, regolata da tariffe di 
debiti già emessi, tipo a minimo garantito viene applicata: 

Gli utenti hanno altresì la facoltà, all'atto di ogni sca- — per le forniture con potenza impegnata fino a 5 kW, 
denza del ciclo annuale di fornitura, di optare per un diverso |la tariffa a consumo libero di cui al comma c) del punto 1), 
tipo di tariffa e di variare il valore della potenza impegnata, | del paragrafo 4), quando il consumo contrattualmente ga 
secondor quanto ritengano più conveniente, rispettando tutta-|rantito non supera 70 ore di utilizzazione mensile della pò- 
via, per; quest'ultima, le particolari norme previste nelle con-|tenza impegnata; la tariffa di tipo binomio per utilizzazione 
dizioni di fornitura di cui al presente capitolo. ridotta di cui al comma d) dello stesso punto 1), auando il 

; consumo contrattualmente garantito supera 70 ore e non 120 
ore di utilizzazione mensile della potenza impegnata; la tariffa 
di tipo binomio per utilizzazione normale di cui al comma a) 
dello stesso. punto 1), quando il consumo contratmalmente 
garantito supera 120 ore di utilizzazione mensile della potenza 
impegnata; 

— per le forniture con potenza impegnata di oltre 5 KW 
e fino a 20 kW, la tariffa di tipo hinomio per utilizzazione 
ridotta di cui al comma bd) del punto 1), del paragrafo A) 
quando il consumo contrattualmente garantito non supera . 
120 ore di utilizzazione mensile della potenza impegnata e la 
tariffa di tipo binomio per utilizzazione normale di cui al 
comma a) dello stesso punto 1) nel caso contrario; 
— per le forniture con potenza impegnata di olire 20 KW 
e fino a 500 kW, la tariffa di tipo binomio per utilizzazione 
normale di cui al comma @) del punto 1) del paragrafo 4); 
— per le forniture con potenza impegnata di oltre 500 
kW, la tariffa di tipo binomie per utilizzazione normale di cui 
al comma a) del punto 2), del paragrafo A), 0 rispettivà 
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2) Norme transitorie. 


I) Norme per la determinazione della potenza per le for- 
niture in corso 
a) Per le forniture in corso alla data di entrata in vigore 
del presente provvedimento, alle quali si applicano le tariffe 
unificate, viene mantenuta immutata la potenza massima a 
disposizione risultante in contratto o — se essa non è indi. 
cata — quella risultante dalle norme del presente punto 2). 
db) Se il contratto non indica la potenza massima a di- 
sposizione, questa si assume di valore pari a quella installata 
per le utenze che abbiano installato solo un apparecchio uti- 
dizzatore; quando sia installato più di un apparecchio utiliz- 
zatore si assume come potenza massima a disposizione îl 75 % 
di quella installata o quella installata nell’ apparecchio utiliz- 
zatore di massimh potenza, se superiore. Quando si applicano 
Te disposizioni del presente comma b), è in facoltà dell'utente 


di chiedere che la potenza a disposizione sia assunta pari a 
quella installata. 
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mente al comma a) del punto 3), quando il consumo con- 
trattualmente garantito non supera 375 ore mensili della po- 
tenza impegnata e la tariffa di tipo binomio per alta utiliz- 
zazione, di cui al comma bd) del punto 2), del paragrafo A), 
o rispettivamente al comma bd) del punto 3), dello stesso para- 
grafo, nel caso contrario, 


c) All’utenza per usì irrigui, regolata da tariffe di tip 
a minimo garantito viene applicata: 


— per le forniture con potenza impegnata fino a 20 kW, 
la tariffa di tipo binomio per utilizzazione ridotta di cui al 
comma d) del punto 3), del paragrafo 4), quando il consumo 
contrattualmente garantito non supera 70 ore di utilizzazione 
mensile della potenza impegnata e la tariffa di tipo binomio 
per utilizzazione normale di cui al comma a) dello stesso 
punto 5), nel caso contrario; 

— per le forniture con potenza impegnata di oltre 20 kW, 
la tariffa di tipo binomio per utilizzazione normale di cui al 
comma a) del predetto punto 5). 


d) All’utenza di forza motrice e per usi industriali e 
commerciali diversi dalla illuminazione, regolata da tariffe di 
tipo a consumo libero viene applicata: 


— per le forniture con potenza impegnata fino a 5 kW, 
la tariffa a consumo libero di cui al comma: c) del punto 1) 
del paragrafo A); 

— per le forniture con potenza impegnata superiore a 
5 kW e fino a 20 kW, la tariffa binomia per utilizzazione 
ridotta di cui al comma bd) dello sîesso punto 1); 

— per le forniture con potenza impegnata di oltre 20 kW, 
lo tariffa di tipo binomio per utilizzazione normale di cui al 
comma «) del punto 1), o rispettivamente dei punti 2) e 3) 
del paragrafo A). 

Agli effetti delle norme del presente comma, si conside- 
rano a consumo libero le tariffe che comportano una quota 
fissa mensile non superiore a 200 lire per ogni kW messo a 
disposizione. 


e) All’utenza che utilizza l'energia elettrica per lavora- 
zioni stagionali agricole con potenza impegnata fino a 15 kW, 
regolata da tariffe di qualsiasi tipo, viene applicata la ta- 
riffa di tipo binomio di cui al comma d) del punto 5) del 
paragrafo A). 

III) Se l'utente in atto fa uso, entro quattro mesi dalla 


data di entrata in vigore del presente provvedimento, della. 


facoltà di scelta sia del tipo di tariffa che del valore della 
potenza, di cui al puntò 1) delle presenti norme di applica- 
zione, l'impresa fornitrice.è tenuta ad effettuare ì conseguenti 
conguagli sugli addebiti già emessi. 


3) Gradualità di applicazione, 


Per le forniture regolate da tariffe che comportino un 
onere complessivo per l'utente superiore o uguale a quello 
ché risulta dall'applicazione delle nuove tariffe unificate, la 
impresa fornitrice è tenuta ad applicare immediatamente le 
tariffe unificate, con i criteri stabiliti al precedente punto 2), 
e le relative condizioni unificate di fornitura. 

Nel caso in cul le tariffe unificate comportino, invece, 
un maggiore onere rispetto alle tariffe in atto, l'impresa for- 
Litrice è tenuta ad applicare le tariffe unificate con la gra- 
dualità stabilita al presente punto 3). Agli effetti delle pre- 
senti norme di applicazione si precisa che per corrispettivo 
di energia delle tariffe in atto, e per prezzo in atto per le 
forniture a minimo garantito, si intende il prezzo del kWh 
aumentato di tutti i sopraprezzi dovuti alla Cassa conguaglio 
per le tariffe elettriche, in base alla regolamentazione in 
vigore al 31 dicembre 1959 (sopraprezzo termoelettrico di cui 
al provvedimento n. 275, sopraprezzo per le formiture con po- 
tenza superiore a 30 kW di cui al provvedimento n. 620, Ca- 
pitolo IV, e sopraprezzo di cui al provvedimento n. 823). 


I) Forniture con potenza impegnata fino a 500 kW 
a) Forniture a tariffa binomia. 


Quando entrambi i corrispettivi della tariffa in atto siano 
inferiori a quelli corrispondenti delia iarifia unificaia, i°im- 
presa fornitrice ha facoltà di allineare i corrispettivi della 
tariffa in atto ai valori tariffari ad essi immediatamente supe- 
riori, tra quelli elencati di seguito, per il. tipo di tariffa che è 
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tenuta ad applicare secondo quanto stabilito al precedente 
punto 2). Ove peraltro si verifichi, per uno o per entrambi i 
corrispettivi, che la differenza tra il valore tariffario immedia- 
tamente superiore tra quelli elencati e il corrispettivo della 
tariffa in atto sia minore della metà della differenza tra il 
valore tariffario successivo più alto e quello immediatamenie 
superiore al corrispettivo in. atto, l'impresa fornitrice ha ia- 
coltà di applicare il valore tariffario più alto. 

A partire dal 1° gennaio del 1962 e dal 1° sennaio degli 
anni successivi è in facoltà dell'impresa fornitrice di applicare 
i valori tariffari immediatamente superiori a quelli consen- 
tit fino alle date predette, per raggiungere i corrispettivi pre- 
visti dalle tariffe unificate. 

Quando la tariffa in atto sia uguale o superiore a quella 
unificata per uno dei due corrispettivi e inferiore per l’altro, 
l'impresa fornitrice è tenuta ad abbattere al valore unificato ii 
corrispettivo più alto e ad applicare per l’altro corrispettivo le 
norme di cui ai precedenti capoversi. 


Valori tariffari da applicare per il corrispettivo di potenza 
e per quello di energia per i diversi tipi di tariffa. 
Tariffe per utilizzazione normale con potenza inipegnata 
fino a 500 kW: 
Valori tariffari per il corrispettivo di potenza (lire per 
kW-mese): 
680 - 820 - 990 - 1.140 
Valori tariffari per il corrispettivo di energia (lire per 
kWh): 


Scaglione di potenza 


fino a 5kW. . . ... .8,60 - 10,20 - 12,30 - 14,30 
da oltre 5a 10kW. . 7,40 - 8,80 - 10,60 - 12,30 
da oltre 10 a 20kW,. . 6,30 - 7,60 - 910 - 10,50 
da olire 20 a 100 KW. . 5,9 - 7,10 - 8,40 - 9,80 
da oltre 100 a 500 kW. . 5,70 - 6,80 - 810 - 9,50 
Tariffe per utilizzazione ridotta con potenza impegnata fino 


a 20 kW: 
Valori tariffari per il corrispettivo di potenza (lire per 
kW-mese): 
340 - 440 - 570 
Valori tariffari per il corrispettivo di energia (lire per 
kWh): 
Scaglione di potenza 


fino a 5 KW... 00 + + + 12,50 - 15,60 - 19,20 
da oltre 5 a 10 KW... . +, 11,20 - 14,00 - 17:20 
da oltre 10 a 20 KW. . ... . 10,10 - 12,50 - 15,50 


Tariffe per forniture di integrazione: 
Valori tariffari per il corrispettivo di potenza (lire per 
kW-mese): ° 
1.200 - 1.440 - 1.710 
i Valori tariffari per il corrispettivo di energia (lire per 
V : 
ì Scaglione di potenza 


fino a 5 KW... o... » 8,30 - 10,00 - 11,90 
da oltre 5a 10 KW. . ». +. 7,00 - 840 - 10,00 
da oltre 10 a 20 KW... 0.0. 5,90 - 7,10-- 8,40 
da oltre 20 a 100 KW... .. 550 - 6,60 - 7,90 
da oltre 100 a 500 kW... .. 5,40 - 6,50 - 7,80 


Tariffe per usi trrigui per utilizzazione normale: 
._ Valori tarìffari per il corrispettivo di potenza (lire per 
kW-mese): i 
560 - 670 - B00 . 
Valori tariffari per il corrispettivo di energia (lire. per 
kWh): 


Scaglione di potenza 


fino a 5 KW... . 0.0.» + + 7,50 - 9,00 - 10,40 
da oltre 5 a 10 KW... .. 6,30 - 7,60 - 8.80 
da oltre 10 a 20 kW... .. 5,60 - 6,70 - 7,80 
da oltre 20 a 100 KW... . ... 5,30 - 6,40 - 7,50 
oltre 100 kW «0-0. +++ + 5,10 - 6,10 - 7,30 


Tariffe per usi irrigui per utilizzazione ridotta: 
Valori tariffari per i) corrispettivo di potenza (lire per 
kW-mese): 
400 


300 - 350 - 


Valori tariffari pe 
kWh): 5 8 


ip 


r il corrispettivo di energia (lire per 


Scaglione di potenza - 


' 


quando la tariffa stessa non comporti per l'utente un aumento 
superiore al 12 % rispetto all’onere derivante dall’applicazione 
dei corrispettivi in atto. 

Qualora l'applicazione della tariffa unificata comporti un 


fino a 5 KW. o... + + + + 11,30 - 13,50 - 16,10/aumento superiore al 12 %, l'impresa fornitrice ha la facoltà 
da oltre 5 a 10 KW... . . . 10,20 - 12,20 - 14,50/di applicare, dalla data di entrata in vigore del presente 
da oltre 10 a 20 KW... +. +. 9,90 - 11,30 - 13,50% provvedimento, uri aumento del 12 % se il livello del prezzo 


b) Forniture con tariffe a minimo garantito. 


Quando la tariffa in atto sia del tipo a minimo garantito, 
Yimpresa fornitrice è tenuta ad applicare la tariffa unificata 
se il prezzo da essa risultante per il consumo contrattual 
mente garantito è inferiore a quello in atto maggiorato 
del 10 %; il prezzo in atto deve tener conto anche dell’inci- 
denza di eventuali quote fisse e noli contatore, 

Se il prezzo, come sopra risultante, è superiore a quello 
in at‘o maggiorato del 10 %, si applicano le tariffe unificate 
con la gradualità precisata al precedente comma a) quando 
Ja tariffa unificata applicabile sia di tipo binomio, e al succes. 
sivo comma c), quando sia applicabile la tariffa a consumo 
libero. 

In particolare, nel caso di applicazione di tariffa binomia, 
l'impresa fornitrice è tenuta, di norma, ad adottare per il 
corrispettivo di potenza il valore tariffario più basso tra quelli 
indicati al precedente comma a) per la corrispondente tariffa. 

Il corrispettivo di energia, agli effetti delle norme di gra- 
dualità di applicazione, viene assunto pari al corrispettivo del- 
la tariffa in atto maggiorato del 10 % e diminuito di un am- 
montare pari alla differenza, divisa per il numero delle ore 
di utilizzazione comirattualmente garantite, tra il valore ta- 
viffario adoitaro come corrispettivo di potenza e gli eveninali 

. Oneri in atto per quota fissa e nolo contatore, riferiti ad ogni 
KW impegnato, Qualora il corrispettivo ecsì calcolato risulti 
amporia:ro al ca ia della ; 

in iaicona aervimpresa fornitrice di adottare per il corrispetti 

vo di potenza ii valore tariffario chie renda il corrispeitivo di 

enercvia, calcolato secondo le 

precedono, uguale o immediatamienie inferiore a quello uni- 

ficato. 

Quando ia iariffa unificata applicabile sia di tipo a con- 
sumo libero, si sogue il criterio sopra esposio per il conirento 
de! corrispettivo di e a della tariffa in atto con i valori 
tariffari indicati at seguente comma c}) 
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c) Forniture con tariffa a consumo libero, 
Quando; in base alle disposizioni del precedente punto 2), 
la tariffa'unificata da adottare sia di tipo a consumo libero, 
Vimpresa:fornitrice è tenuta ad applicare immediatamente la 
tariffa mnificata corrispondente. ova pasa. aamnomti nna rian. 
zione del torrispettivo di energia. 

Quando il corrispettivo di energia della tariffa in atto sia 
inferiore a' quello della tariffa unificata, l’impresa fornitrice 
può applicare il corrispettivo fisso della tariffa unificata e 
per corrispettivo di energia quello ira i valori tariffari di 
seguito’ eléhcati immediatamente superiore al corrispettivo in 
atto. E' péraltro in facoltà' dell'impresa fornitrice di applicare 
il valore tariffario successivo più alto nel caso in cui la diffe- 
renza tra;cguello immediatamente superiore e il corrispetivo in 
atto sia, minore della metà della differenza tra il valore tarif- 
fario successivo più alto e quello immediatamente superiore. 

A partire dal 1° gennaio del 1962 e dal 1° gennaio degli 
anni successivi è in facoltà dell'impresa fornitrice di applicare 
il valore. tariffario immediatamente superiore a quello consen- 
tito fino alle vate predetie, per raggiungere il corrispettivo 
unificato. 

Valori tariffari da adottare per il corrispeiiivo di energia 
(lire per kWh): ° 

17.50 - 21,00 - 25,00 
d) Quando si applicano le disposizioni di cui ai prece 


denti comma a), d) e c), devono essere applicate anche le 
condizioni unificate di fornitura; 


II) Forniture con potenza impegnata superiore a 500 kW. 


' 


Rui Per le forniture con potenza impegnata superiore a 500 kW, 
l'impresa fornitrice ha la facoltà di applicare la tariffa unift- 
cata dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento 


uorme rhol 


in atto è superiore all'80 % di quello della tariffa uniticara 
o un aumento del 20 % in caso contrario. 

Le tariffe unificate possono venire raggiunte con ulteriori 
aumenti, a partire dal 1° gennaio del 1962 e dal 1° gennaio de- 
gli anni successivi; detti aumenti possono essere effettuati 
nella misura massima del 20 % finchè il livello del prezzo cuì 
si applica i’aumento non supera l’'80 % del livello della ta- 
riffa mmificata, mentre devono essere limitati al 12 % in caso 
contrario. 

Fino a quando l'impresa fornitrice, in base alla norma 
precedente, non può applicare la tariffa unificata, vengono 
mantenute in vigore le condizioni di fornitura contrattuali. 
E’ però in facoltà dell’utente, in occasione della prima appli- 
cazione del provvedimento o dei successivi adeguamenti pe- 
riodici del prezzo, di ottenere, a seguito di domanda scritta 
motivata, l'applicazione immediata di una qualunque delle 
tariffe unificate, secondo ‘quanto ritenga più conveniente 
— così come indicato-nelle precedenti norme generali — e del- 
ie relative condizioni di fornitura. 


CAPITOLO VI 


Forniture alle imprese che rivendono l’energia 


A) FORNITURE CORRISPONDENTI ALL'INTERO FABBISUGNO DEL RIVENDITORE 

‘otnitute a Dbicecoli rivenditori, 

Per ie forniture corrispondenti all'intero fabhisoseno annuo 
i che immettono so dellauno non 
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I corrispettivi di tariffa sono relativi a forniture in bassa 
tensione: alle forniture eseguite in alta tensione si applica una 
riduzione deli’89 sui corrispettivi di tariffa. 


g) Forniture agli attrì rivenditori. 


“HM prezzo che le impreso fornitrici sono autorizzate ad 
applicare alie forniture corrispondenti all’intero fabbisogno 
amino: sclini 5 uno in roio nel corso dell'anno 
più di 150.000 kWh, ito dalle norme seguenti. 

a) Per la determinazione di detto prezzo si fa riferimento 
lai quantitativi di energi4 elettrica venduta nell’anno dalla 
impresa rivenditrice, considerando separatamente le seguenti 
categorie di. fornitura: 


» 


defi 


illuminazione pubblica; 
iluminazione privata; 
usi elettrodomestici diversi dalla illuminazione; 

forza moirice e usi diversi (compresi usi agricoli) fino 
a 30 KW: 

forniture da oltre 30 e fino a 500 KW; 

icrniture da oltre 500 e fino a 3.000 kW; 

Torniture oltre 3.000 kW. 


Le forniture di energia elettrica per nsi promiscui di ill 
minazione ed elettrodomestici effettuate alle abitazioni private 
vengono censite nelle due voci della illuminazione privata 3 
degli usi elettrodomestici diversi dalla illaminazione; nella 
prima voce viene classificata quella parte dell'energia venduta 
che, in base alle convenzioni stipulate tra le imprese elettri- 
che ed i competenti Uffici tecnici delle imposte di fabbrica- 
zione, viene assoggettata all'imposta erariale gravante sulla 
illuminazione privata, mentre tutto il restante consumo affe- 
rente le forniture promiscue viene classificato nella secore 
da voce. 


Db) Nel caso di forniture a rivenditori che immettono in 
rete nel corso dell’anno più di 10 milioni e fino a 30 milioni di 
kWh, all'impresa fornitrice viene attribuito, per ogni kWh: 
furnito al rivenditore, un prezzo pari alla media ponderata 


è 
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delle aliquote di seguito indicate per ogni singola categoria 
di fornitura (aliquote espresse in. lire per kWh per le catego- 
me della illuminazione privata e degli usi elettrodomestici di- 
versi dalia illuminazione, e in percento del ricavo medio vir- 
tuale del rivenditore, a tariffe unificate, per kWh venduto per 
le restanti categorie di fornitura); 


lire 
por KE\Wh 
illuminazione privata . . + 11,20 
usi eleitrodomestici diversi dalla illumi 
nazione ‘ . ‘ n * @ & 8,10 


Percento del 
meavo medio 
wirtuale a Larif- 
fe unificate per 
kWh venduto 


illuminazione pubblica . -65 % 
forza motrice e usi diversi (compresi gli 

usi agricoli) fino a 30 kW A n 5% 
forniture da oltre 30 a 500 KW s è 709% 
forniture da oltre 500 a 3.000 KW ‘ . 86% 
forniture oltre 3.000 kW " = 90% 


Per ricavo medio virtuale alle tariffe unificate per ciascuna 
categoria di fornitura s1 intende quello ottenibile dal ri- 
venditore con l’applicazione delie tariffe unificate stesse, alle 
singole categorie di fornitura; il ricavo medio risultante dai 
bilanci unificati per le predette categorie viene pertanto cor- 
retto qualora il rivenditore effettui vendite, - ad enti comunali 
0 ad altri - a prezzi inferiori a quelli unificati. 

Il prezzo da pagarsi all'impresa fornitrice per ogni kWh 
fornito al rivenditore nell’anno si ottiene moltiplicando l’ali- 
quota indicata in corrispondenza di ogni categoria di fornitura 
per 1 kWh venduti all’utenza di detta categoria, sommando Î 
prodotti così ottenuti e dividendo la somma per il quantitativo 
totale di energia venduto e relativo alle categorie predette. 

c) Il prezzo risultante dal precedente comma b) viene ri- 
dutto per i rivenditori che immettono in rete nell’anno più di 
30 milioni di kWh, con l'applicazione dei seguenti sconti: 


— dell'1% per le forniture a rivenditori che immettono 
i) rete più di 30 milioni e fino a 60 milioni di kWh annui; 

— del 2 % per le forniture a rivenditori che immettono in 
rete più di 60 e fino a 80 milioni di kWh annui; 

—.del 3 %..perle forniture a rivenditori che immettono în 
rete più di 80 milioni di KWh annui. 

d) Per le forniture a rivenditori che immettono in rete 
oltre 150.009 e fino a 10 milioni di kWh annui, i valori della 
tabella .di cui al comma d) vengono modificati come segue: 


lire 
per kWh 
illuminazione privata i 10,30 
us: eletirodomestici diversi dalla illumi- 
nazione È; ‘ . . ‘ È # 7,50 


Percento del 
ricavo medio 
virtuale a tarif- 
fe unificate per 
kWh venduto 


illuminazione pubblica . 60 % 
forza motrice e usi diversi (compresi gli 

usi agricoli) fino a 30 kW 3 a 48% 
forniture da oltre 30 a 500 KW... 65% 
forniture da oltre 500 a 3.000 kW E @ 80% 
forniture oltre 3.000 KW +... 90%, 


e) I prezzi risultanti dalle disposizioni dei precedenti 
comma bd), c) e d) sono riferiti a forniiure effetinate a media 
tensione non superiore a 50 kV; nel caso di forniture a tensione 
maggiore di 50 kV, ai prezzi predetti si applica uno sconto del 
2%: “lo sconto viene portato al 4 % se la tensione di fornitura 
supera i 100 kV. Quando eccezionalmente la fornitura venga 
effettuato. in bassa tensione, i prezzi risultanti dalle predette 
disposizioni vengono aumentati dell’8 %. 


B) FORNITURE CORRISPONDENTI A UNA PARTE DEL FABBISOGNO DEL RI- 
VENDITORE. 


1) Il prezzo che-può essere applicato alle forniture etfet- 
tvate a imprese che rivendono l’energia, quando la fornitura 
riguardi una parte del fabbisogno annuo del rivenditore, viene 
calcolaio facendo riferimento: 
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— alle disposizioni del precedente paragrafo 4); 

— alla potenza massima con cui l’energia fornita è stata 
prelevata nel corso dell’anno; detta potenza, ai fini di quanto 
segue, non può essere assunta inferiore a quella impegnata e 
viene in seguito indicata come « potenza effettiva della for- 
nitura »; 


— alla « potenza naturale di fornitura », definita come la 
potenza massima del diagramma di erogazione del rivenditore 
moltiplicata per il rapporto fra l'energia fornita nell’anno € 
l'energia globalmente erogata dal rivenditore nell’anno me- 
desimo. 


“ 2) Quando la potenza effettiva della fornitura si discosta 
nell’anno dalla potenza naturale di fornitura in misura non 
superiore al 5 %, in più o in meno, del valore di quest'ultima, 
il prezzo che può essere applicato all'energia fornita è quello 
risultante dalle disposizioni del precedente paragrafo 4A). 


Quando 1a differenza tra le due potenze supera il 3%, il 
compenso annuo che può essere richiesto per l’energia fornita 
è quello risultante dalle disposizioni del precedente paragra- 
fo A), ridotto di un importo pari al prodotto del corrispettivo 
annuo di potenza della tariffa per forniture di integrazione - 
di cui al Capitolo V, punto 1), comma d); punto 2), comma €); 
punto 3), comma c) - per la differenza tra la potenza naturale 
e la potenza effettiva di fornitura, se quest’ultima potenza è 
inferiore alla potenza naturale. Se, al contrario, la potenza 
effettiva di fornitura nel corso dell’anno è maggiore della 
potenza naturale, il compenso annuo che può essere richiesto 
per l'energia fornita è quello risultante dalle disposizioni del 
precedente paragrafo .4), aumentato di un importo pari al 
prodotto del corrispettivo annuo di potenza della predetta 
tariffa per forniture di integrazione per la differenza tra la 
potenza effettiva e quella riaturale di fornitura, 


C) CONDIZIONI DI FORNITURA. 


1) Le tariffe di cui al presente capitolo comportano la 
facoltà dell'acquirente di disporre della potenza massima con- 
irattuale per l’intero anno; l’acquirente inoltre deve essere 


{messo in grado di ritirare l’energia secondo le sue necessità 


entro i limili della potenza massima contrattuale. L'impresa 
fornitrice non può imporre limitazioni ai prelievi, entro i pre- 
detti limiti di potenza, neanche in caso di sfavorevole auda- 
mento idrologico. 


-2) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al pre- 
cedente paragrafo B), il valore della potenza prelevata viene 
definito dalle stesse norme valevoli per le forniture a diretti 
consumatori, di cui al Capitolo V, paragrafo B), comma d). 

I) rivenditore è tenuto ad effettuare il prelievo in modo che 
il fattore di potenza medio e quello istantaneo in. corrispon- 
denza del massimo carico non siano inferiori a 0,8; egli deve 
predisporre i propri impianti in modo da soddisfare a questa 
condizione. Qualora il faitore di potenza dovesse scendere ‘sotto 
li predetto valore, l’impresa fornitrice può invitare per iscritto 
il rivenditore a provvedere al rifasamento entro sei mesi; tra- 
scorso inutilmente tale termine, l'impresa fornitrice ha faccltà, 
di aumentare i prezzi risultanti dalle norme dei precedenti 
paragrafi .4) e 2) dello 0,7% per ogni centesimo di valore 
del fattore di potenza medio inferiore a 0,8. 


3) Quando per necessità tecniche dell'impresa fornitrice 
venga modificata la tensione di consegna, le spese di' modifi- 
ca sono a carico dell’impresa fornitrice stessa per gli impianti 
e le apparecchiature a monte del punto di consegna e dell’ac- 
quirente per quelli a valle. 

Se la modifica della tensione di consegna è resa necessaria 
da un aumento della potenza della fornitura, l'impresa forni- 
irice può richiedere un contributo non superiore al costo del 
pannello (interruttore e apparecchiature di sezionamento e mi- 
sura) cui fa capo la linea di alimentazione del rivenditore, 
anche se detto pannello è a monte del punto di consegna. Se 
detia modifica della tensione di consegna comporta il passag 
gio da una media tensione non superiore a 50.000 volt ad altra 
media tensione non superiore al valore predetto, non viene 
spostato il punto di consegna della fornitura. 

Quando la modifica della tensione di consegna non dipenda 
da faito dell'acquirente, l'impresa fornitrice deve dare a que- 
stultimo un preavviso di 18 mesi; quando lVacquirente sia un 
‘ente pubblico, il preavviso può essere portato, in caso di ne- 
cessità, a due anni quando la-nuova tensione non supera 4 
100.000 volt e a ire anni se supera questo valore. 


4) Il rivenditore ha facolà di incremeniare i propri pre. 
lievi di potenza dall'impresa. fornitrice abituale del 12% ogni 
anno rispetto alla potenza massima prelevata nell’anno pre. 
cedente. La predetta percentuaie può raggiungere la media 
degli incrementi verificatisi nel triennio precedente, se detta 
media è superiore al 12%. | 

Se la fornitura corrisponde almeno al 90% del fabbisugno 
annuo del rivenditore, le predette percentuali di incremento 
sono riferite alla potenza massima erogata nell’anno dal ri- 
venditore stesso. 

E' ammessa una compensazione triennale degli aumenti 
dei prelievi, in modo che l'aumento nel corso dj un anno 
possa essere anche superiore alle percentuali predette, purchè 
non superi il 40% nei corso del triennio. 

Qualora il rivenditore, in base alle norme che precedono, 
intenda superare nel.;corso di un anno l'incremento del 12%, 
è tenuto a dare al fornitore sei mesi di preavviso se la po- 
tenza della fornitura in atto uon supera i 500 KW e dodici 
mesi se detta potenza supera i 500 kW. 


D) NORME DI APPLICAZIONE, 

1) Il rivenditore ha facoltà di chiedere, in sostituzione 
delle disposizioni di cui ai paragrafi 4) e 2) del presente capi. 
tolo, l'applicazione delle seguenti tariffe per forza motrice e 
usi industriali: 

‘ — tariffe di tipo binomio per utilizzazione normale — Capi 


tolo V, paragrafo 4), comma a) del punto 1), comma a) de: 
punto 2), comma @) del punto 8) — o tariffe di tipo binomio 


per aita utilizzazione — Capitolo V, paragrafo 4), comma bd) 
del punto 2), comma bd) del punto 3) — se la fornitura corri. 
spor:de al totale fabbisogno annuo dei rivenditore; 

— tariffe per forniture di integrazione — Capitolo V, para- 
grafo A), comma d) del DURO 1), comma c) del punto 2), 
5%, se la fornitura 


ditore. 
H rivenditor 


dell anno in ba 
i 


e ia eni fornitmra sia stata fatturata nel corso 
e alle disposizioni dei paragrafi 1) e. h) A 


cohè ne 


ofienerea, sad 


entro due mesi dall'ultima fattura relativa Panno du 
tuale, che la fornitura gli venva fatturata in base alle norme 


dei presente punto 1), e l'impresa fornitrice è tenuta ad effet- 
tuare i conseguenti consuasii sugli uddebiii già emessi. 
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CAPITOLO VIII 
Disposizioni generali 


1) Forniture alle quali non sono applicabili le tariffe unificate 


Alle forniture con potenza oltre 30 k\V (escluse quelle di 
pubblica illuminazione) regolate da contratti stipulati prima. 
de] 1942 e che non siano ancora pervenuti alla scadenza origi- 
nariamente pattuita dalle parti, si applicano le disposizioni 
di cui ai Capitoli IV e V dél provvedimento n. 620 eda i prezzi 
da esse derivanti, aumentati di uò importo pari alla somma 
dei sepraprezzi — in quanto dovuti — spettanti alla Cassa 
conguaglio per le tariffe eiettriche in base alla regolamenta- 
zione in vigore al 31 dicembre 1959 (sopraprezze termoelettrico 
«di cuì al provvedimento n. 275; sopraprezzi di cui al Capi- 
olo II del Drovyodimento n. 348 e ai provvedimenti n. 620 e 

. 823). . . 

Per le altre forniture regolate da contratti, nei quali, o in 
correlazione con i quali, siano state pattuite a favore dell’im- 
presa fornitrice particolari prestazioni od obbligazioni tuttora 
operanti, tali da avere influito nella formazione del prezzo 
all'origine dei contratti stessi, l'impresa fornitrice ha facoltà 
di applicare i prezzi legalmente in atto, aumentati di un im- 
porto pari alla somma dei sopraprezzi — in quanto dovuti 
— spettanti alla Cassa conguaglio in base alla regolamenta. 
zione in vigore al 31 dicembre 1959 (sopraprezzo termoelettrico 
di cui al provvedimento n. 275, sopraprezzi di eui al Capi. 
tolo II del provvedimento n. 348 e ai provvedimenti n. 620 
e 822). 

Analoga disposizione sì applica alle forniture per Ie quali 
sia stata prevista, per fatto dell'impresa fornitrice, l'esclusione 
de iSpeni bia Sa i in ore Siurne: o in Ion] 
sia esu foruitiico, è lie non siano 
ie forniture cui si applica ta nornaliva pre 
vista ai punti 10) e 11), paragrafo 4), del Capitolo V. 

Kel caso di forniture regolaie da contratti sripulati dopo 
il 1° febbraio 1953, che riguandino la cessione, ad una impresa 
Aistributrice, della produzione di uia centrale a favore dulla 
quale siano stati riconosciuti e liquianti fino al 21 agosto 1961 
i contributi integrativi per la nnova energia, di cui gi prov- 


2) Le norme del presenie provvedimento consentono l'ap-| Vedimenti n. 620 e successivi, è in facoltà dell'impresa forni- 


piicazione delle taritte unificate per l'utenza diretta solo con 
gradualità, quando esse comportino un aumento deil'onere 
precedentemente sostenuto dall'utenza per prezzi più sopra- 
prezzi. Nel periedo in cui il rivenditore, per effetto delle pre- 
dette disposizioni, non può ancora applicare integralmente le 
tariffe unificate, il prezzo da attribuirsi all'impresa fornitrice 
si calcola tenendo conto del ricavo che il presente provvedi- 
mento consente effeltivamenie al rivenditore di ottenere rei 
settori della picrola forza motrice fino a 30 kW, delle forniture 
da oltre 30 a 500 kW, delle forniture da oltre 509 a 3000 KW e 
delle forniture oltre 3000 KW; per il settore della pubblica, illu- 
minazione si fa invece riferimento al ricavo virtuale ottenibile 
con la tariffa unificata, mentre per la illuminazione privata e 
gli usi.elettrodomestici si applicano le aliquote per kWh sta- 
bilite ai comma bd) e d) del punto 2), paragrafo 1), del presente 
capitolo. 

3) Nel primo anno di applicazione del presente provvedi- 
mento e limitatamente alle forniture effettuate ad aziende ri- 
venditrici che immettono in rete oltre 150.009 e non oltre 10 mi- 
lioni di kWh annui, se per effetto de! provvedimento stesso si 
verifica un aumento della spesa di acquisto dell'energia non 
compensato da un aumento del ricavo del rivenditore rispetto 
a quello ottenibile con la regolamentazione in vigore fino al 
31 agosto 1961, l'impresa fornitrice è ienuia a ridurre il prezzo 
applicabile al rivenditore della metà della differenza fra il 
prezzo risultante dalle norme del presente capitolo e quello 
precedentemente in vigore. 


CAPITOLO VII 


Contributi di allacciamento 


Con separato provvedimento saranno stabiliti 1 contributi 
di allacciamento che le imprese fornitrici hanno facoltà di 
riscuotere dagli utenti, in relazione alle tariffe ed ai prezzi 
autorizzati nei precedenti capitoli, per la parte di oneri in 
dette tariffe non compresi. i 


È 


irlce, in assenza di apposite condizioni contrattuali, di appli 
care un aumento sul prezzo non superiore ad un importo. per 
kWh pari al rapporto tra Fammontare dei sopraprezzi a favore 
della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche sulle forniture 
con potenza superiore a 30 kW, e di cui ai provvedimenti 
n. 620 e n. 823, applicati dall'acquirente nel 1960, e l'energia 
immessa in rete dall'acquirente medesimo nello stesso anno. 

i.'esercizio della suddetta facoltà è subordinato all’obblico 
dell'impresa fornitrice di darne comunicazione all'impresa di- 
siribuirice, entro un mese dalla data di entrata in vigore del 
presente provvedimento, se la' prima intenda avvalersene da 
questa stessa data, oppure con un mese di DICANO: se inten- 
da avvalersene successivamente. 


Qualora si avvalga di tale facoltà, ana fornitrice de- 
ve consentire all'acquirente di ridurre l’entità della fornitura 
in analogia a quanto stabilito-al successivo punto 2). i: 

In nessun caso è consentito di superare il livello dellé 
corrispondenti tariffe unificate. 


2) Facoltà di modificare la potenza contrattuale 


LA ta x x . è PI . ser 
Qualora l'impresa fornitrice, in applicazione delle disposi 
zioni del presente provvedimento, fatturi all'acquirente della 


‘energia un prezzo che comporti un aumento dell'onere pre- 


cedentemente sopportato dall'acquirente medesimo per i prezzi 
in atto, aumentati, in quanto dovuti, dei sopraprezzi spettanti 
alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche in base alla re- 
golamentazione in vigore al 31 dicembre 1959 (sopraprezzo 
termoelettrico di cui al provvedimento n. 275, sopraprezzi di 
cui al Cap. II del provvedimento n. 348 e ai provvedimenti 
n. 620 e n. 823) deve consentire all'acquirente stesso, ove 
quest’ultimo ne faccia richiesta entro tre mesi dal ricevimento 
della prima fattura al nuovo prezzo, di ridurre, dal mese in 
cui viene effettuata detta richiesta, la potenza contrattual- 
mente impegnata con proporzionale riduzione della potenza 
a disposizione; se dal contratto non, si desume la potenza im- 
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pegnata, l'impresa fornitrice deve consentire la riduzione della 
potenza a disposizione; ove dette potenze nori siano precisate 
In contratto, l'impresa fornitrice deve consentire la riduzione 
della quantità dell'energia fornita. 


3) Tolleranze per la tensione e per la frequenza 


Le tolleranze per la tensione sono fissate nella misura 
massima deì 10% in più o in meno. 


Le tolleranze per Ja frequenza sono fissate nella misura 
massima del 2% in più o in meno. 


4) Contratti e bollette 


T.e imprese elettriche sono tenute a rilasciare agli utenti - 
alla stipulazione dei contratti di fornitura di energia elettrica 
— copia dei contratti stessi contro rimborso delle relative spese 
di bolio. 


Le bollette e fatture devono essere compilate in modo che 
l'utente possa agevolmente verificare l'esatta applicazione 
delle norme che disciplinano i prezzi di vendita dell’enerzia 
e.ettrica. Esse perciò devono contenere almeno i seguenti ele- 
menti: 


— indicazione del tipo di fornitura (illuminazione, usi elet- 
trodome:tici, ust promiscui, forza motrice, ecc.); 

— indicazione del tipo di tariffa applicata (a consumo li- 
bero, binomia, a cottimo); 

— periodo di riferimento della fattarazione (mese o bi- 
mestre): 

— lettura dei misuratori (iniziale e finale del periodo); 

— cousumo di energia in kWh; 

— addebiti per quote fisse riferiti al periodo di fatturazione; 

— addebiti per energia, imposte e tasse. Qualora non siano 
indicati separatamente gli addebiti predetti, nella bolletta de- 
vono essere specificate le rispettive aliquote per kWh: 

— addebiti per basso fattore di potenza o gli eiementi neces- 
sari per ricavarli. 


5) Disposizioni finali 

Le disposizioni contennte nei precedenti capitoli si appli: 
cano sia agli utenti in atto sia a quelli nuovi anche agli effetti 
della sradualità di applicazione delle tariffe unificate. 

Restano abrogate, in quanto modificate o contrastanti con 
quelle del presente provvedimento, le disposizioni di ‘cui ai 
precedenti provvedimenti emanati im materia dal Comitato 
Ihterministeriale dei prezzi e dai Comitati provinciali dei 
prezzi. 


CAPITOLO IX 
Cassa conguaglio per le tariffe elettriche 


In base a quanto disposto nella premessa del presente prov- 
vedimento, si stabilisce: 

.  @) Con decorrenza dalle ore « zero » del 1° settembre 1961, 
vengono a cessare 1 contributi integrativi per l'energia pro- 
dotta con nuovi impianti e Je integrazioni dei contributi s:essi 
stabiliti dal Capitolo IV del provvedimento n. 620. 

Le liquidazioni dei contributi per l'energia prodotta con 
nuovi imp:ca:ti e le integrazioni dei contributi s:essi devono 
essere effettuate im base alle letture, alle ore «zero» del 
1° settembre 1961, dei contatori applicati ai generatori degli 
pianti aventi dir it‘o al contributo o alla integrazione, accer- 
de dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione. 

b) I rimborsi pér abbattimenti tariffari stabiliti dai Capi- 
toli Il e III del provvedimento n. 348 e le integrazioni di 
prezzo disposte a favore di alcune imprese elettriche con il 
provvediniento n. 772 vengono a cessare con Veffettuazione 
delle liquidazioni relative all'energia elettrica di cui alle bol- 
lette e fatture riguardanti prevalentemente i consumi del 
bimestre luglio-agosto 1961 con l'applicazione, per quanto ri- 
guarda la prevalenza dei consumi stessi, dei criteri stabiliti 
dal provvedimento del Ministero dell’industria e del commercio 
no 117 


c) Con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 
1° settembre 1961, e con l'applicazione dei criteri relativi alla 
prevalenza dei consumi stabiliti dal già citato provvedimento 
n. 117, vengono a cessare i sopraprezzi posti a -carico degli 


crso dell'importo degli abbattimenti tariffari; 
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utenti dai provvedimenti n. 275 (sopraprezzo termoelettrico), 
n. 348 Capitolo II (illuminazione privata), e n. 620 Capitolo IV 
(forniture con potenza superiore a 30 KW). 

Da) 1° settembre 191 la Cassa conguaglio per le tariffe 
elet‘riche provvederà, per la competenza fino a tutto il 31 ago- 
sto 1961, al controllo ed alla riscossione dei sopraprezzi; al r.m- 
al versamen!o 
delle integrazioni di prezzo, dei contributi integrativi alla 
muova energia e delle integrazioni dei contributi stessi in con- 
formità dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei 
prezzi; ad ogni altro accertamento e liquidazione di partite 
‘attive e passive relative al periodo fino alla data del 31 ago- 
sto 1961. . 

Le imprese elettriche devono provvedere, sotto pena di 
decadenza, a presentare entro il 30 novembre 1961: 

— al Comitato interministeriale dei prezzi, le domande in- 
tese ad ottenere i contributi integrativi per l’energia prodot'a 
con nuovi impianti e le integrazioni dei contributi stessi an- 
cora loro spettanti in conformità di quanto disposto al prece- 
dente comma a). Copia di dette domande deve essere inviata 
per conoscenza alla Cassa conguaglio per le tariffe elettrich8; 

— alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, le domande 
intese ad ottenere i.rimborsi per gli abbattimenti tariffari 6 
le integrazioni di prezzo ancora loro spettanti in conformità di 
quanto disposto al precedente comma b). Copia di de'te do- 
mande deve essere inviata per conoscenza ai competenti Comi. 
tati provinciali dei prezzi. 

Alle rfomande che venissero presentate dopo il suindicato 
termine del-30 novembre 1961 non verrà dato seguito. 


CAPITOLO X 


Fondo di compensazione per l'unificazione 
delle tariffe elettriche 


1) In base all’art. 1 del decreto legislativo del Capo provvi- 
sorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, ratificato con la 
legge 17 aprile 1956, n. 561, è istituito, di intesa: con il Mini- 
Stero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1918, 
i. 98, ratificato con la stessa legge, il « Fondo di compensa- 
zione per l'unificazione delle tariffe elettriche », con sede in 
Roma, la cui gestione inizia con il 1° settembre 1961, 

Deito Fondo ha il compito di erogare alle imprese elettri. 
che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei presente 
provvedimento, le integrazioni che saranno riconosciute ne. 
cessarie dal Comitato interministeriale dei prezzi, in base ai 
criteri di carattere generale, che saranno determinati con suc- 
cessivo provvedimento, per compensare le perdite derivanti dal- 
l'applicazione delle tariffe unificate e delle altre norme del 
presente provvedimento 

Il Fondo dì compensazione per l’unificazione delle tariffe 
elettriche provvede all'adempimento dei propri compiti utiliz- 
zando i proventi costituiti dalle quote di prezzo, comprese 
nelle tariffe e nei prezzi autorizzati in base al presente provve- 
dimento, o ad altri provvedimenti da esso richiamati, che le 
imprese elettriche sono tenute a versare al Fondo stesso per 
ogni kWh di energia ceduta all'utenza. anche se questa di. 
sponga per il proprio fabbisogno di altra energia, propria o 
somministrata da altre imprese fornitrici. 

Tali quote di prezzo vengono stabilite nella misura di 
L. 0,35 per cgnî kWh ceduto per uso di illuminazione privata 
e per usi diversi dall’illuminazione ad utenti con potenza. fino 
a 30 KW e di L. 0,25 per ogni. kWh ceduto per gli usi prima 
indicau ad utenti con potenza superiore a 30 kW e ad utenti 
di illuminazione pubblica. 


2) E' esente dal versamento delle quote di prezzo di cui 
sopra: 

a) l'energia elettrica di autoproduzione utilizzata negli 
stabilimenti gestiti sotto la stessa ragione sociale dell’auto- 
produttore; 

D) l'energia elettrica ceduta a titolo di sottendimento, 
fermo restando, per la parte di iale energia eventualmente ce- 
duta alle proprie utenze, l'obbligo dell'utente sotteso di ver- 
sare al Fondo le prescritte quote di prezzo; 

c) l'energia elettrica ceduta ai distributori, ai quali tut- 
tavia incombe l'obbligo di versare al Fondo ie predetie quuvie 
di prezzo per l'energia ceduta alla prcepria utenza, anche s@ 
questa «disponga per il proprio fabbisogno di altra energià, 
propria o somministrata da altre imprese fornitrici. 
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Te quote di prezzo devono essere versate al Fondo per la 
energia compresa nelia fatturazione di cui alle bollette e fat- 
ture emesse dopo ia data del 1° settembre 1961, nelle quali 
siano compresi im prevalenza consumi di energia elettrica, 
effettuati successivamente a tale data. 

le predette quote di prezzo — per un importo corrispon- 
dente ai quantitativi di energia elettrica accertati come eroguti 
all'utenza al punto contrattuale di consegna, in ciascun bi- 
mestre — devono essere versate al Fondo entro novanta giorni 
dalla fine del bimestre stesso. 

Le imprese elettriche devono versare le somme, da esse 
dovute al Fondo, in un conto corrente intestato « Fondo di 
compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche » isti- 
tuito presso le rispettive filiali di Roma dei seguenti Istituti 
di credito: 

Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca Nazionale del 
Lavoro, Istituto Bancario S. Paolo di Torino, Monte dei Paschi 
di Siena, Banca Commerciale Italiana, Banco di Roma e 
Credito Italiano. 

1 versamenti possono essere, effettuati direttamente presso 
una qualsiasi dipendenza nel territorio nazionale (sedi, sue- 
cursali, agenzie, ecc.) dei suddetti Istituti di credito; gii stessi 
versamenti possono anche essere fatti affluire ai medesimi 
Istituti incaricati dei servizi bancari del Fondo di compensa- 
zione, per il tramite di qualsiasi altra azienda di credito; o a 
mezzo del servizio dei contì correnti postali, con versamento 
effettuato nei conti correnti intestati alle filiali di Roma degli 
lstituti sopraindicati. 

Per ogni operazione deve in ogni caso essere chiaramente 
Indicato: 


a) che fl versamento è effettuato a favore del Fondo di 
Colnpensazione per innificazione delle tariffe elettriche; 
b) la causale dell’accredito; 
c) il periodo cui si riferiscono le quote di prezzo versate. 
Qualunque sia il sistemo di versamento BEEScetto, i versa: 
menti siessi devono essere ertettnati in medn che affluiscano 
ai siindicati Ts i entro il predetto termine di nova na gior eni | 
dalla fine di ciascun bimestre, 
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3) Con i proventi delle predette quote di prezzo il Fondo 
di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche 
provvede ad erogare alle imprése elettriche, a decorrere dalia 
data di entrata in vigore del presente provvedimento, le inte- 
grazioni che saranno riconosciute necessarie dal Comitato in- 
terministeriale dei prezzi, in base ai criteri di carattere gene- 
rale, che saranno determinati con successivo provvedimento, 
per compensare ie perdite derivanti dall'applicazione della 
tariffe unificate e delle altre norme del presente provvedi- 
mento. 


4) La gestione e l’amministrazione del Fondo di compensa. 
zione per l'unificazione delle tariffe elettriche sono affidate 
ad un Comitato di gestione nominato a norma del disposto 
del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98. i 

Iì) Comitato di gestione, oltre all'amministrazione del Fon- 
do di compensazione, ha anche il compitc di sovraintendere, 
per quanto di competenza del Fondo, all'esecuzione delle di- 
sposizioni contenute nel presente provvedimento, di eseguire 
controlli tecnico-amministrativi, anche a mezzo di funzionari 
di Stato, ed è autorizzato ad emanare le relative norme rego- 
lamentari. 


Per poter consentire al Fondo l'espletamento dei propri 
compiti, è fatto obbligo a tutti coloro che comunque producano 
energia ‘elettrica, anche se per uso proprio, ed a quelli che 
ne dispongano per la rivendita, in conseguenza. di acquisti da 
terzi, di fornire i dati atti a dimostrare come siano state utiliz. 
zate le disponibilità derivanti sia dalla produzione propria 
sia dall'acquisto da terzi. A tal fine tutti coioro che comunque 
si trovino nelle condizioni prima esposte devono far pervenire 
al Fondo stesso, entro il termine di sessanta giorni dalia fina 
di ciascun bimestre, una copia delle denuncie periodiche pre. 
sentate agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione agli 
effetti dell’ applicazione dell'imposta erariale sul consumo del. 
l'energia elettrica, dn uno con la dee. umentazione che sarà 
i disposta in rolaz gi compiti di con di cui al prec 


TI 
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